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اعده* يحيى محمد الشيخي 


6105531 /إقنثنا |82 
(عأطوعكم-طذذاومع) 
أطكا اح طك-اثى ./ظا هلإطولا :/ا8 


أطءاتهطك الى .لاا وبإط دلا :با 1 61055231 لإهننا |83 
(عأطوعك-طذأاودع) 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أطءا تهطك الى .لاا وبإطدلا :با 2 6105521 لاقنلا |8 
(عأطوعك-طذأاودع) 


مصطلتحات السكك الحديدية 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


فرامل هواء : فرامل السكة الحديد 
وهي تعمل بالهواء المضغوط. 


الكو : شركة قاطرات امريكية وهي 
ثاني اكبر مصنع للقاطرات البخارية 
في امريكا. 


ذراع التنبيه : اداة تشبه ذراع فرملة 
الطوارئ غير انها لا تتطلب من 
المامور دوام التشغيل حيث يقوم 
ينطلق الانذار سوكما عر ذلك خلذل 
المامور بضغط زر لاعادة ضبط 
المنبه و الموؤقت + واذا لم يفكل :خلال 
الوقت المحدد تلجم الفرامل » ويسمى 
ايضاً ب " المراقب ". 


امريكان : قاطرة بخارية ذات عجلات 
بتقسيم 4-4-صفر . 


مقعد انجيل : او مقطن انجيل » 
مصطلح امريكي يشر به عادة الى 
مقاعد المستوى الثاني الموجودة بعربة 
السبنسة من نوع كوبولا. 


مفتاح انيتس : كما يسمى (في 
اسسثرالينا) وهر متشباح كبين: ينفيل 
الاذزرعة او غيرها من اجهزة 
الاثارات و يعمل كنوع متنقل من 
التشبيك » وعند نزع المفتاح من القفل 
يكون الذراع او الجهاز في وضع 
الاقفال » و لايمكن نزع المفتاح عند 
تحريكه داخل القفل . 


: 111131110108197" :121115923 
م 


طاعتط؟ دعكلةاط 12020ن2] :عكلو0اط تدلىم 
.211 012162550© 115128 مم0 


0013107) 0601101176] لتوع لاع متخ :مع1ان4م 
متدعاد 01 تاعل11ناط أوعع 121 20معه5 عط - 
لكا 5.[] عط مز و15 مصرمء10 


5 1062 عطا ما ةاتساك :تع )41م 

عطا عتتتاوع غ20 5ع00 غ16 مقطا تتعطاه طام كاد 
0ع .1002اع12ع]1 أمدأكدم» 12101"5ءم0 
121121 أعوع1م 2 غ2 50112060 15 للتتهة1[ة لد 
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لطلة صتتة1ة عط أعوع1 0 0مغ]اتاط 2 25اووع1م 
20 5ع00 12601ءم0 عطا 1[ .علطتا عطا 
وعكلة1 عط عمتنا أعوع:1م 2 طتط1؟ 20ممردع]1 
ه لع1لدء ع6 3150 :1133 .1160ممة عله 
0 

2 11 107 مطامع10 متدعاد ذل :12112211 ىر 


لثا. مجع سوكة امعط 4-4-0 


ذ (105) تطعتءط اعع مذ نه أوعك5 اععدط4 
عطا 0 عمتتاع]ع] معطن3ا ل0ع15ا ماعأ1ه برعا 
56/1 013م1ن) 2 زه كلوع5 1م1287 20معع5 
60000 


:(.كتتك) 3عع] أأعصصكى ,19نا) نوع؟1 1'5اع صم 
تعطأه نه 5تاعتاع1 وكاء10 طاعتطى؟ نزع]1 عع 121 ىر 
5 56117115 ,22223136115 51522111525 01 قطاع]1 
طغل/الا .ع مكاء710عام1 1ه حتزمظ1 ع1261هم 2 
عط بكاعه1 عط مطامنظ لع17مممعء تزععا عطا 

15 ا لعكاء10 15 0210615م3 01 ع1 

عط ما لعمتتدة 15 نزععا عطا معط/الا .0510م 
.270 56 ]120قنة3ك ]1 بعاع10 


6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


قاطرة مفصلية : قاطرة بخارية لها 


اتلانتك : قاطرة بخارية بتقسيم 
عجلات 2-4-4. 


وحدة : (في امريكا) : قاطرة ديزل 
مزودة بكبينة قيادة او بحجرة طاقم 
التشغيل على الطريق » و تس تطدٍ 
الوحدة عند تزويدها بوحدات متعددة 
من التحكم بوحدات اخرى من نوع اية 
أو بي . 


الفرملة الالية : نوع من نظام الكوابح 
الامنة ضد العطل و يستخدم فيه ضغط 
الهواء للجم الفرامل» ففي حالة فقدان 
ضطط الهواء داخل انبوب الفرملة 
شاحنه الفرامل تلجم أليا. 


عداد (عيار) الفرامل الالية: عداد 
يرصد تشغيل و ضغط نظام الفرملة 
الالي . 


العربة الالية (في بريطانيا): عربة 


ركاب مزودة بكبينة قيادة واجهزة 
تحكم تستخدم في القطار الالي. 


العربة الالية (في بريطانيا): عربة 
ركاب مزودة بكبينة قيادة واجهزة 
تحكم تستخدم في القطار الالي. 
التعرف الالي على المعدات : (في 
هالدق! 

اجهزة التحكم الالية بالقطار 

التشغيل الالي للقطار 

الحماية الالية للقطار 

نظام الانذار الالي (في بريطانيا) : 
يشير الى نوع معين من اجهزة 
الاشارة داخل الكبينة » تم طرح النظام 
في المملكة المتحدة عام 1948 
لمساعدة سائقي القطارات على مراعاة 
و التقيد باشارات الانذار. 


مسوعاد ذخ :1001220115 121112160) 1م 
6511 10016 :01 022 71 17ملامع10 
10 16 10 11217 10107 لوه 1216 كألطنا 
لشا. رسيو 


-24- 7/15 1001220017 متدعاد ذخ :4115211 
:1 66 ا 4-2 


1 عأ متدمعو1 اعدعتل خن :(5ئنا) أتسسد هر 
101 ,]60100211212 لاع01 01 روه 2015ل 23 
نمه معط/1ا .1020 عطا ده عمتواعمه 
ب15طنا لخ ناعطا0 021:01ت تتقك غ1 ,1410 الى 
825 01 


مدع 555 ع1د1211-5 01 عمتزا ذخ عكلد"1ط مأتدىل 
وعكلة0 عطا 1010 م0 عتتتاووع1م 211 155 أقطا 
ع1نا55ع كل عغطا غعتاء عط 0ا غقطلا 50 011 

711 دعكلة]6 عطا ءمآم عع[ه67 عطا مآ )105 15 
.1مم3 21101222117 


25ج لذ :52115 ©111]0-1:215ىل 
مة 01 عتتتاووع1م 320 112202ممة عطا 
لطاع 555 ع طكلة01 22161م]نا2 


طعوم تاعع ء355م ى :(كآنا) طاعدم»ع4110م 
5 320 طوء 1105ل 2 115 11160 


.(ك1ن1ا) صتة:1اماتدكة تنه سد ع5نا 101 


1110 1110111211 م 
لطع 55 8 2كاع3] عأ ماماناخ :(5لا) (آكام) 


لكا روو 0[ ممراءع) 81511 عومنون 

خا41) [معاده) سندع] عتتمساتام 
((4160) 0212160 210 2211اماتخم 

('41) دمناعع)21:0 10 ع1أحدداماسم 


:101) 575112 عطتط 1د 11 22211 متاخ 
10160 01 جتاه1 علاععمه5 عطا ما ورعاء ]1 


عطا ما 1948 12 ل0ع 101100 ع متللممع 51 طدء 
1 طتةتنا ماعط م1 تملع تلكا لمعملا 
.5 17721015 05637 لللة ع تكاعوط0 


6105531 لإهننا|أ ج85 
(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :بار 


حايل السيار ات ( ويسمى كذلك ناكل 
السيارات) (في امريكا) : عربة بضائع 
مخصصه لنقل السيارات » ويسمى 
عربة او شاحنه نقل السيارات (في 
بريطانيا). 


القطار الالي ( في بريطانيا):_ قطار 
خطوط فرعية يتكون من قاطرة 
بخارية و عربات ركاب يمكن قيادته 
من الطرفين بواسطة تحريك الاذرعة 
الكحكم بالمنظوو كير مام فرملة 
خوائي أضافي. يظل مأمور نار 
المحرك داخل القاطرة -عند كون 
السائق بالطرف الاخر- و يتحكم 
باجهزة القطع و الشفاطات الباكم 
علذرة على و اجداكه النيكافة "ريسم 
الموتور (في بريطانيا). 


قطار ركاب بداتها شركة اوتو تراين 
كوربورايشن ثم تبعتها شركة امتراك 
وذلك بين مدينة لورتون بولاية فيرجينا 
و مدينة سانفورد بولاية فلوريدا » 
سيارات الركاب مركبة على حوامل 
للسيارات. 


(0111©7© 1110© عع للقء مكلة) ع1ع101:2تتخم 
:101 نلك اطع 1ع1 5066121170 ذث :(105) 
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.01]) ها 
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40 ع1220117م100 تدع اد 2 01 6005151525 
طع 207ل عط حتوء أقطا 5ع211138ء عع 725562 
0 10010125 01 دمدعمط :579 0ع تتعطااء مم1 
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71 كمتتقماع1 قحك :1 عط1' .عكلة؟ عكلوقط 
15 0117 عط ماعط ,0ه 117 مطامعه1 عطا 
1116102135 غطا ,لمك تتعطاه عط غ2 
0 601015[ 11111اع73 0ه 011 غأتكء عطا 
-ط15ا© :4150 .011165 1151131 قلط 10 200110 
.لك1نا) طتة 0110101 سند لاسام 


0 2255611561 ث :(5ل1) تلتد 11 مأاتتىل 
ماتخ [6 ل0ع191ءم0 ]1115 عن 1لكاعو 
علةتالطخ :55 ماعطا ممه حامتكهة1هم01 0 
١71151012 320 010‏ ,ماما معء لجاع 
5561515 06 2311165 أقطا 1101102 

10 0ل عمصدد عط 260210 025201145نتد 
7 1001ظ2 


6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


قاطرة بي ( في امريكا): قاطرة تعزيز 
بدون كبينة يتحكم بها عن طريق 
وحدة متعددة من داخل وحدة نوع ايه 
مزودة بكبينة » وقد تكون في بعض 
الاحيان مجهزة باجهزة تحكم محدودة 
لغرض المناورة و التحويل. 


شراحة البيكون (في بريطانيا) : لفظة عامية 
تطلق على اجهزة القطع والتي يتحكم بها عن 
طريق عجلة تعمل من خلال لولب حلزوني و 
صامولة بدلا من الذراع الرباعي التقليدي. و 
هذه الاداة بطيئة التشغيل ولكنها دقيقة للغاية » 


لا تتطلب اجراء تغييرات متكررة بواسطة 


اجهزة القطع , 


غير صالحة للاستخدام : ملصقة او 
ورقة توضع على قطعة معدة معطوبة 
» و عامة ما يوضع عليها بطاقة تحمل 
عبارة غير صالحة أي يمنع استخدامها 
الا بعد اصلاحها و فحصها و الموافقة 
على استعمالها. 


بالدوين: شفركة امريكية صانعة 


فرشة الحصى: حجارة حصوية و 
زلط او ركام رماد يشكل فرشة للمسار 
الذي توضصع عليها العوارض 
(الروابط) و يمد فوقها المكة لتاكيد 


السليم. 


بالون : مقطع كبير من مسار حلقي و 
عادة ها يكون في دياية الخط او السكة 
لريحلة العردة 


قاطرة اسناد : جزء من اجزاء الخط 
حاد الميلان يتطلب قاطرة اسناد 
مساعدة) تعين القطارات على صعوده. 


5 


17 ككن 51م ذ :(5ئنا) أتسد 18 ٠.‏ 
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5 1/1111 4 0م متنامء-طوه 
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عط مقطا اعط]12 ,اتام 220 نم6 2 داع تامخطا 
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0 1160مم2 عا20 1ه عدا ذخ :ماع00 1830 ٠‏ 
.لع امتتالوء 01 عععام عتكتاعع ]عل 
40 35 128560 أاعدامتتاوء ,7الداعمءع 0 
:3 كتتومع1 لتأطنا مع5نا ع6 م1 أم7 15 تعله 
5 ع0 متناوء عطا حمه لع جام اعم 
لكأ.وون م2 0م17مرممة مه لعاععمكمز 


10101117 1131م لمث :512ل 121 ٠.‏ 
ري 1 


:01 لع تقلع ,ع0ما5 علتدوعلعع3 :1551ل82 2 ٠‏ 
طعتطن8ا ده لعط5 عاعدن عطا عمتمصمم] ومعلمك 

0 1210 ع3 عاعقتا لله (5ع)) 5اعمعع51 
عع وم نوهل ععممم امه 'كتلتطهاة عستاكمء 


60م 01 2م1اءة5 عع121 ذث :8211002 2 ٠‏ 
01 “572117 2 01 2ع عطا غد 7ا2[11ناكنا عاعة) 
لتنا 0 كمتهغا 1015ل طاعتطن؟,؟ [ع ه61 
1 تتتداع1 عطا 101 لطنامتتة 


01 طمناعهة5 مععاد 13117ناء تدم ذ :علسصوظ 2 ٠‏ 
0) علطةط0 2001100231 دعتتتاوع] أقطا عصنا 
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.أطت حصتةع ماعط 6 


6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


لوح قاعدي ( بريطانيا) » لوح ربط 
(امريكا):_لوح حديدي او فولاذي 
يستخدم لتوزيع وزن السكة على 
الصحيانة الامتة و قلة الحاحة اليها »و 
الكثبيث يواسظة المسامير الملولية او 
المشابك ؛ وهي تتفرع من كراسي 
الشكة السائقة. 


وهيف يلاكة و نوع من الأرضيفة / 
سكك الاجتناب او الى نهاية مسدودة 
عبر ذلك الرصيف . 


بيب :_نوع فريد من انواع قاطرات 
المناورة/التحويل ( ويشر اليه 
بالرموز اس دبليو بي ال دبليو) صنعته 
شركة اتشسون و توبيكا و سانتا فيه 
للسكك الحديد في عام 1970 م. 


النافخ : يكون في القطارات البخارية 
عباره عن انبوب بخار يؤدي الى 
صندوق الدخان و ينتج تيار الهواء 
الضروري داخل المدخنة عندما لا 
تكون القاطرة في حالة تشغيل » الا ان 
من المعمول به في بريطانيا » تشغيل 
النافخ عند دخول الانفاق وخلافه 
لتجنب خطر ارتجاع مزيج الاحتراق 
الى داخل الكبينة . ان بعد التحميل 
البريطاني اصغر حجما بكثير من 
مثيله الموجود بامريكا و عليه شاحنه 
سقف النفق سوف يبطل التيار العادي 
الناتج من العادم . اما في قاطرات 
الديزل يكون النافخ اداة ميكانيكية تزيد 
من امداد الهواء الى حجرة الاحتراق . 
ويسمى ايضا بالشاحن الفائق » و اكثر 
انواعه شيوعاً هو ذاك المستخدم في 
القاطرات التي تعمل بالديزل و يسمى 
الشاحن الفائق نوع روتز . 


مذ :(15]) ع1ماجمر ع7 ,(كانا) عأدام ععدآ 
عطا 0دع1م5 10 0ع15 عغ1ه1م اععاد :1ه 1100 
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اك 


6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 


بوبر : (استعمال قديم - امريكي) : 
وهي كلمة عامية تطلق على عربة 
سبنسة صغيرة ذات اربع عجللات 
فقط تركب جميعها بصلابة على 
الهيكل ؛» و تشير كلمة (بوبر) الى 
الحركية الإرقدادية للعربة اناك 
سيرها. 


بو بو (اوروبا) :_قاطرة_لها اربع 
عجلات لكل نسق شاحنة » تدار كل 
منها بشكل مستقل و يقابل ذلك نسق 


"كو كو", 


بوجيى : مجموعة اللشناصيه 
(البطن) و يضم العجلات و التعليق 
و الفرامل» و يحتوى كذلك على 
محركات المن في القاطرات 
الكهربائية. 1 


تر دري ار 
لحجرة النار حيث يتم انتاج البخار 
لاقم القاطرة البخارية , 


روابط : اسلاك قصيرة تس تخدم 
لجسرالفجوات بين الدارات الكهربية و 
الموجودة عادة فى وصلات دارات 
الخط او بين الخطوط الحديد. 


مأمور الحجز : موظف داخل المحطة 
مسئول تحديداً عن بيع التذاكر. 


بوستر (قاطرة بخارية): _مجموعة 
اضافية من الاسطوانات (السلندرات) 
تشغل لدفع قاطرة متاخره او , ضعيفه و 
منحها جهد قطر اضافى عند السرعات 
الابتدائية او المنخفضة . 


المقطورة (في امريكا): نوع من 
الوحدات المتحركة فوق السكة الحديد 
(أي من القاطرات والعربات 
وحافلاتها ) ذات بطن مسطح و مغلقة 
من الجوانب و الاعلى و يتم تحميلها 
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6105531 لإهننا |8 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :بار 


وتفريغها عبر ابواب منزلقة في كلا 
حبري وتم شاكته في بريط نيا 


فني (كمساري) الفرملة : احد طاقم 
القطار وهو مسئول عن ادارة وتسيير 
العرباك و السكة الحديد وعادة ما يكون 
بنفس المسمى الوظيفي مع عامل 
القحويل أي ( فتي الترملة , عنام 
التحويل) » و كان يقوم فني الفرملة 
بتشفغيل الفرامل في عربات السكة 
الحديد يدوياً قبل مجئ الفرامل 
الهوائية. 


انبوب الفرملة (في امريكا): انبوب 
الهواء الرئيسسى للفطار نظف القرملة 
الهوائي. 


شاحنه الفرملة (ببريطانيا): مركبة ثقيلة لها 
فرامل قوية كانت تركب في مؤخرة قطار 
البضائع في سالف الايام حيث لم تكن معظم 
العربات مجهزة بنظام فرملة مستمر. و كانت 
وظيفة شاحنه الفرملة دعم قوة فرملة القاطرة 
لتخفيف النبرعة و أيقاف القطار .و لأابقاء 
وصلات الفزرملة محكمة:يشكل موحد يواسظة 
الفرملة الخفيفة الانتقائية وذلك لتجنب القلع و 
النتش او الفراغات الضائعة. ويطلق عليها 
ايضا حارس القطار و منها اتى الاسم البديل 
وهو (( شاحنه الحراس) . و هي متماثله 
نوعا ما مع عربة المطبخ و مترادفاتها . 


الخط الفرعى : خط سكة حديد ثانوي 
يتفرع من خط رئيسي. 


70 121711 1617© نوكا ذل :لتقتتاع[1 1 
كاعة 1 مله 7011207 جام اعم 

0 عاع512 2 طع ]01 :]ا عطاعع 11212 
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6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


سكة مقاس عريض : سكةتتباعد 
فيها القضبان عن بعضها البعض بمسافة تزيد 
عن 35ر1 مليمتر ( اربعة اقدام و ثمانية و 
نصف البوصة ) ( والتي تسمى سكة قياسية ) 
» فقد كان الكثير من الس كك الحديد الاوائل 
ذات مقاس عريض »؛ ومذها خطوط السكك 
الحديد الغربية الكبيرة على س بيل المثال في 
بريطانيا و التي تبنت عرض سبعة اقدام وربع 
بوصة ( 2141 مليمتر) حتى تحولت للمعيار 
القياسي في الاعوام 1860- 1890 » و لا 
تزال روسيا تمتلك س كك حديدية اطوالها 
0ر80 كيلومتر بالمقاس العريض (1520 
مليمتر او 5 اقدام ) » والمقاس العريض 
(1680 مليمتر او خمسة اقدام و ثلاثة بوصة) 
امر معتاد في اسبانيا والبرتغال و الهند » اما 
في ايرلندا فهو (1600 مليمتر او خمسة اقدام 
(1600 مليمتر) في استراليا ايضاً. 


عربة ببل (الفقاعة): وهي قاطرة 
ديزل تتكون من عربة واحدة (في 
بريطانيا) » مثال: فئة السكة البريطانية 
11 . 


وصلة بكاي (عين الحصان): نوع من 
الوصلات تغلق آليا عند دفع جزئيها 
الى بعضهما البعض. 


بك (أي نطح ) (في امريكا): مصطلح 
يطلق على دفع عربات السكة الحديد 
بواسطة قاطرة ثم تركها تنحدر على 
القضبان مستخدمة وزنها الذاتي لتصل 
الى خط جانبي ( على افتراض عدم 
تدخل مأمور الفرامل) » و يطلق عليه 
ايضا: رفس. 


المخمد : حاجز يركب في نهاية السكة 


ذات النهاية المسدودة لمغنع 


مركبات السكة من التقدم. 
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6105531 لإدننا| أ ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


قضبان راس الثور (في بريطانيا) : قطاعات 
من القضبان الفولاذية بطول 60 قدم » شاع 
استخدامها في معظم ارجاء بريطانذيا حتى 
سنوات الخمسينيات » ونظرا لشكلها فلابد من 
دعمها بواسطة كراسي من حديد الزهر تثبت 
بمسامير على العوارض . و لا تزال تلك 
القضبان موجودة على الخطوط الثانوية و 
المحجوزة و في الساحات. 


عربة الكبينة (بي بي بي ) : انظرتعريف 
السبنسة. 


بدون كبينة : قاطرة بدون كبينة 
(مقصورة) و يطلق عليها عادة قاطرة 
بي او ساج » غير ان ليس جميع تلك 
القاطرات غير مجهزة بكبينة. 


السبنسة (المذائب) : عربة سكة حديد تلحق 
عادة بمؤخرة القطار و يركب فيها عمال 
السكة الحديد ويراقبون اوضاع الوحدات 
المتحركة . وهي مشابها جزئيا لشاحنه 
الفرامل في بريطانيا » و تعتبر تلك العربة 
بالية » وقد استبدلت بجهاز اليكتروني مركب 
بذهاية القطار ييسمى ( ثي او تي) او جهاز 
النهاية الخلفية الوامض ( اف ار ئي دي ). 


كسمن ميل السكة زوف المسترى 
النسبي لاحد قضبان السكة مع الاخر ) 
و الميل الجانبي للسكة هو زاوية احد 
القض بان بالتناسب مع المستوى 
الافقي. 


قاطرة كاربودي او كاب : (في امريكا) 
قاطرة تستمد قوتها الهيكلية من الاطار 
الموجود بجنباتها و سقفها و المصمم 
بشكل جسر جملوني يغطي كامل 
عرض القاطرة . ويشيرالممصطلح 
للقاطرات نوع ايه و بي . 


منحنى السلسلة او هيكل منحنى 
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6105531 لإهننا|أ ج58 
(ءأطوعك-طذأاودع) 


الكهربائي الى القاطرة الكهربائية 
او القاطرة المتعددة او الترام او 
مركبات السكة الخفيفة . 


ميكانيكي آليات السكة : (في 
امريكا) : ميكانيكي مسئول عن 
صيانة ومعاينة المركبات الدارجة. 


منظومة التحكم المركزية بحركة 
المرور: سي تي سي ( في امريكا 
0 وهي منظومة الاثارات و 
المفاتيح الم: لمنطقة مسكة 
حديد ويتم التحكم فيها من موقع 
مركزي وقد تدار عن طريق 
الحاسب الالي اولا . 


مصرف : (في بريطانيا) منطقة تقع 
على جانبي السكة الحديد مباشرة 
عادة ما تكون منطقة امنة لوقوف 
العمال عند اقتراب القطارات. 


كرسي : (في بريطانيا) كتيفة من 
العارضة و كسمكخدم لدعم قضيان 
راس الثورة و تثبت في مكانها 
فولاذي زنبركي . و لا تزال تلك 
الكراسي موجودة في خطوط 
النسكك الحديد المحجوزة و في 
الساحات, 


مدخنة ( في بريطانيا) : عمود مدخنة 
(في امريكا) او قمع مدخنه . 


كو كو ( في الاتحاد الاوروبي): 
قاطرة متينة التحمل لها ستة عجللات 
لكل تقسيم بوجيي مقارنة مع تقسيم 
(بو- بو) ذو الاربع عجلات » وال 
كو -كو هو الشائع استخداما. 


أطءا تهطك الى .لاا دبإط دلا :8 12 
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6105531 لاقنلا |83 

(عأطوعك-طذأاودع) 


هء سبي او اف سسي : اختصار يعني " متهم" 101 وال اططخ :00100 2 ٠‏ 
حاويه محموله على عربة مسطحة " . لعا. "مون جاع م0 


هء اشارة ضوئية الوان : اشارة تستخدم طعنطى ص لممعند خ :لهصعنذه غطئئا “ندده1[10ه © ٠‏ 
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25060 عط 01 28لمتدعط1 


ه اشارة وضعيه الوان : منظومة اشارة عمتلممعناد ذخ :515221 0510م :01011') 2 ٠.‏ 
تستخدم اللون و وضعية اللون لاعطاء خطع نا لط تتنام1امء طامط 5ع 15 غقطا مم ةزو 
الاوامر. 01 128موع102 عطا عمتصمعاع0 16 0510م 

25060 عط 

ه مقبض كهرباء مجمع : مقبض او | 1ه 0016ق6 ث :016 و8 عدع20 لعصتطدده )0 ٠‏ 
ذراع يتحكم في كل من الخانق و ع1خأمغطا عطا طامط و[مخممء طاعتطى معتدعا 
الفرملة الديناميكية بالقاطرة : ويشتغل عطا مده عستعلةء6 عتحسمم حل عطا له 
الخانق بدفع الذراع او المقبض باتجاه م1 35537) 10112101 :117 0تامع10 
الامام (بعيدا عن المشغل ) مرورا ونا علأأمغطا 15 تتعامعن 5]6هم (1مأواءعم0 
بالمنتصف . اما الفرملة الديناميكية ]735 ,(12601ءم0 015310)) كته تكاعةط 
فتعمل عند الدفع الى الخلف ( باتجاه .عكلةعط عتسسمم ول عطا وعتماعمه ,تعامعه 
المشغل) . 

ه قاطرة تجميعيه : قاطرة بخارية متدعاكد ذخ :1020122011576 20نا0مططام0ن0 2 ٠‏ 
تمرر البخار من خلال مجموعتين 0 ذأع1011ط) متوعا5 02551258 106012011576 
من السلندرات » حيث تستخدم طعتط 5ع5نا أع5 عم0) .75علطتالاء 01 ماعد 
احداها ضغط البخار العالي ثم 1017 عا 5ء2355 عط بلمتوعاد عتتاووع1م 
تمرر اليكاز الستيلك :5و الضغط عطا 0 متوعاد سيك صصص 
المكخفطن الى المحموضة القائية. 60000 


ه جبيرة: قضيب وصل خاص | 682 ]مزوز [12ع6م5 لخ :0121ل 01015 1دده') 2 ٠.‏ 
يستخدم لربط نهايات السكة الحديد أاعاء 0111 1570 01 كلطء لله مامز 10 0م15 
ذات المقاطع العرضية المختلفة مع م0 عطا عسمتلامط علتطن78ا كممتاعع55-5م0 


تثبيت سطح المجرى و ابقاء سطح ع5 12510 320 51111326 ع للتططنا1 
البعد المعياري الداخلي بين 51111206 
القضبان مستويا . 

أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :بار 13 6105531 لإهننا |83 


(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


المأمور ( في امريكا) ٠»‏ 310ناع 
(في بريطانيا): الشخص المسئول 
عن القاطرة . و يكون في قطارات 
الركاب مضطلع بمهام مثل مساعدة 
الركاب و جمع التذاكر . وفي 
استراليا » يطلق مصطلح (المأمور) 
الكمساري) ..الخ في الثرام او 
اقطان هدو رالحارين على المستول 
عن القطار. 


مجمع (في امريكا) » تشكيل ( في 
بريطانيا) : اسم علم يصف مجموعة 
مركبات السكة الحديد التي يتالف منها 
لتستخدم في عمليات القاطرات 
المتعددة. 


سكة لحام مستمر ( سي دبليو ار): في هذا 
باستخدام لحام التفاعل الثرميتي او اللحام 
الومضي التناكبي ( التسخين الشراري 
القورسي) لجعل اللحام مستمراً ويمكن ان يبلغ 
طوله عدة كيلومترات. 


نقطة تحكم (سي بي) ( في امريكا) : 
نقطة تشبيك او مكان وجود الاشارة او 
غيرها من ملوحات و علامات السكة 
الحديد التي تعين مأموري الاتصالات 
في عملية التحديد و التحكم بالقطارات. 


قارن (اداة وصل و ربط ) ( في 
امريكا) » توصيله (في بريطانيا) : يتم 
بواسطة الوصلات القارنة الموجودة 
في تهاياك الكريات 
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ع1 :(1ن1ا) 10دناك ,(115) 0132101 دمن 

15 320 ته 2 01 "عع تقطء 0ل" مجاعم 
001011101 2 ,13125 23556181 00 . الاع 01 
5 لاعتاد دكاكة] :101 ع00511م5ع1 2150 15 
5 3120 2255615615 255156115 
:31 قلطتاعا طاوط ,0للهتأكنتثخ ص[ .ماععاء1) 
0 عط 101 "0020110101" ,ل0ع5نا 

11 01 0ق 2 5ه .عاء ,5أعكاع ع مكاععطاء 
01 ع2155طه 12 ذاعم عطا 101 "0تدناع" 300 
عط 


1 لكل :(10[15) 101112101 ,(105) أكتعمه0) 
وععلطاء؟” 211 01 منامتع عطا عطتعوعل 16 

2 012120117© 1201 01 ,11211 2 نا ع كلق 1 
لعاع 0226 و5ع117امطرامع10 01 متاماع 

(1/4110) اأتمنآا-ع1م 1 داطا +10 تعطاعع ما 

روه وزع م0 


مآ :(خ111)) اند 7»1060 كنامتتستكصسمن0 


60 خع31 12115 غطا بكاعةا 01 حتتده1] قلطا 
عالمتاعطا عطا عطذذ115[ان نا تعطاعع ما 

مط مغ عمتلاعء:17 أأناط طمة]] ناه امتاعمع]1 
لهاء17ع5 ع5 (20133 1621 1211 0115 تامتاام» عه 
لكارومو1 وع_اع مه 1ك1 

مذ :(1015) (18)) أستوط امنتاده) 

كلعة 2 01 102002 عطأ اه ,ع مكاء110ع 121 
طعتطا 116 تعع[تومط تتعطاه 01 515021 
معط" لإلكاععم5 لوه 5اعطعادم015 

لكا.وومنوئ عصن[ا معدم 


100 :(1125)101منامك ,(05]) تعا مم0 
5ع لمن ((5 0عاعع0526» ع1 طلقا 2 مآ دتو 


.5ل عطا 01 205ء عطا غد لعنوء10 
(121155337) _25 11م ناه ن)/ كلا تا/ع6012.01م 7112 .ماع // :مط 


6105531 لإدننا| أ ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


قضبان الربط او قضبان الوصل : 
قضبان توجد بين مسامير الكرنك ( 
مرفق التدوير) بالعجلات » وتنقل 
العزم من محور يدور الى محور 
حركة القاطرة . 


قاطرة كوي ل(في امريكا) :قاطرة 
غير هيكيلية الجوانب و السقف و 
تخطي عركن القاطرة بالكامل ).و 
تستمد قوتها الهيكذية من هيكذها 
السفلي. 


مسمار مرفق التدوير : مسمار 
يبرز من العجلة ويتصل بقضيب 
رئيسي او قضيب وصل. 


سائق الطاقم (في امريكا) : 
عن تشغيل مركبات نقل و توصيل 
عمال النبكة الحديه فزي الى شن 


المواقع. 
خابور طربوش الوصل : المحور 


الراك لبن فصصيب المكيش و 
القضيب الرئيسي في القاطرة 
البخارية. 


رافدة (في امريكا)_ عارضة (في 
بريطانيا) :_انظر تحت تعريف 
رافدة السكة الحديد 


قاطع : اداة متغيرة مركبة داخل 
القاطرات البخارية تقوم بغلق 
البخار قبل نهاية شوط المكبس 
وبذلك توفر البخار وتسمح في 
بالسلندر بالتوسع بموجب طاقته 
الذاتية. و يسمى ايضا عاكس . 
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:1015 201111611125 :01 1005 عطتامنام0) 
رقاعع7 عغطا مه خطام علمدكك رعء تاكاع6 ك5ل00] 
علعتة 011071525 2 0مك 01م علمتتاء آاقطة 1 
تقناع ومو ررروعو1 ج 0 عاعرة مع كتيل 2 10 


105 1001201176 ل :(05)) أندد 00511 
20 ,201-5]111111:31 ع:31 1001 3110 5ع510 
.101220117 عغطا 01 171015 للد عطا عام 
عطأا مامكا دعططامه طاع مع تناد 1ه1تااع ناد 
111011 


2 010 10111101285م عام خ نصام علصسه0) 
001101125 01 مطتقطط 2 مغص1 اععطنر؟ 


(2615000)5 :(1015) 01171 01677 
101 د5عاعلطاء7 01131105 مخصدتا مطتاماع 
طم نه م1 5تكاعتك 1211020 1108م مقطةا 
.5 772110115 


عطا معع تناع أصككام عط]' :0 دعطووه 0 
721 2 01 100 103112 عط 0ه 100 151011جر 
لكلا وررز م رررمنم] 


ع5 :(101) تعمععاة :(10.5) 0055-16 
10117001 


تتوع)؟ نه ععالع0 عاطهتتة؟ ذ :]اه غدسن 
لتوعا؟ عطا 5ع105ء طاعتطن1ا 5ع220017مع10 
عطا ع1م1اعط6 ع0 1الاء تدعا عطا ما عكلة؟؟ 
اط ,عع5]01 0مغأ15م عطا 01 0مء 

عط 2110108 علتطن؟؟ ممدعاد ع ماتكاعكممه 
01 لطومرء م1 تناع لطتالزء عطا ما ممتدوعاد 
اعولاع ع1 :50[ل .لاع 1اعمء 0170 115 


6105531 لاقنلا |8 
(ءأطوعك-طذأاودع) 


حفره : قناة تحفر عبر سفح التل 
لتمكين سكة الحديد من المحافظة 
على منسوب منخفض. انظر ايضا 
تعريف : ردمية جسر الطريق . 


سلتندر (إاسطوانه) 9 الجزء 
التشغيلي المركزي في المحرك 
الترددي ؛. و هو الفراغ الذي يمر 
فيه المكبس. 


ذراع الفرملة الطارئة او مفتاح 
الفرملة: الية سلامة وامان توجدفى 
اجهزة التحكم بالقطار » تقوم اليا 
بلجم الفرامل عند اطلاق الذراع . 
والهدف ايقاف القطار في حال عدم 
استطاعة السائق فعل ذلك » وتاتى 
الالية ايضا في شكل دواسة تعمل 
بالضغط عليها. 


غرامة التأخير : رسم تفرضه هيئة 
نظير التأخر الشديد في تفريغ 
الشحنات 


مكشاف الخلل (الاعطال) : تجهيز من 
التجهيزات الجانبية لس كة الحديد يمستخدم 
لكشف ورصد العيوب المختلفة مثل الصناديق 
الساخنة ( محامل المحور مفرطة السخونة) » 
المعدات ..... » العربات المائله » العربات 
ذات الحمولة الزائدة » العربات ذات الارتفاع 
الزائد » العجلات المزرجنه ..الخ . 


المخرج عن القضبان : تجهيز 
سلامه وامان يقوم باخراج 
المركبات التي تمر به عن القضبان 
اذا تطلب الحال. 


متفجرات : قنابل صغيرة توضع على 
مجرى السكة لتنفجر حال المرور 
القطارات القادمة من وجود حادث 
امامهم + وكسبى ايضدا #ررييذاك زفي 
امريكا). 


2 لاع تامخطا عل أعمممطء خ :عستاغدن) 
2 متداصتقطط ما عاعة لله عاطممء مغ ع1510لتط 
1 215999 ع56 .5220121 55211017 


2 ]0 أتتهم ع مك011 لوتمعء عط]!' :تع لستاوت 
طعتط/1؟ ما ععدم5 عغطا ,عطاعمء ع متادء10راعع]1 
75 015108 3 


1 


5 30ع10 :1ه 12220116 د'سمدد ل0دع12 
0 2 015 1512قطعع12 (زاع531 ث نطلء]5171 
ام 7لالدع21دطماته طاعتطنن عا ممم 

15 .لعدوعاع 15 تعلاع1 2 16 عكلةنةط عطا 

15 011571 عطا 11 متنا 2 مماد م1 1212060 
5 ,101105 5012 12 .0ع1]26 2م1263 
اع -لهقلعم عط تإقمط عع 1كعل 


:5 0م1771 عع21 1ن ل ©2111:1:256لاء10 
06137 5176وعع2ه 101 ناعم ملط5 2 16 12111020 
11110201125 112 


عع لعل ع510 عاعهةا ذل :1ماعع0»1 أعع1ء12 

5 طاعناة قماعع1ع0 72110115 أععاعل 10 1150 
,لدع متتوع6 علعنهة لع لدعطمء017) وع :110600 
,5 1221185 ,]1022م 1نالوء ع ماعع ةل 
10؟. ,كتتةء غلاع اعطتاء01 ركتتدهء 0ع11030ء01 
لقناامئع ,و[ععطنة؟ 


لتفتعل 7111 غهطا ععاعع تزاع521 2 ,نع [تد 12 
لقلا.غز ووزوووم وعاعتداء؟ 


م0 لعع12م 5ع1318ء 510311 :1064012101:5 
عط ع100م2<ء طاعتط لله عومتصصتط عطا 
ذتلء01107 لتنة17 10 1150 :0771 11111 
عط أطع10ع12 مله 01 خطتهةتنا ع م9:1ه10110 
.(5لآا) 5ع00ع100 1160دء كاذ 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 16 6105531 لإهننا |83 


(ءأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


الماسة : تجهيز يتيح عبور قضبان 
السك قرة معصها كل يرن 


السطح. 


قاطرة ديزل متعددة دي ام يو : مجموعة من 
مركبات السكة الحديد الحاملة للركاب وهي 
ذاتية الدفع وتعمل بالديزل وفي مقدروها 
العمل متعددة مع بقية المجموعات الاخرى 
لاسيما تلك المكونة من مركبة واحدة » وتسمى 
هذا القاطرات احيانا بعربات السكة . 


تحكم مباشر بالمرور (دي تى_سى) : 
منظريهة يستطيع موطرر الصيالات 
القطارات عبرها بالتواصل مباشرة 
مع طاقم القطار من خلال الراديو 
وذلك للتصريح بشغور و خلو خطوط 
الحديد في مربعات مسبقة التحديد . 


مصابيح (انوار) الخندق : زوج من 
المصابيح توجد عادة في القاطرات 
الحديثة على بعد عدة اقدام اسفل و 


5 ليع الوسسى + 59 متقطع عند 


يكون القطار ف حالة حركة 


دي او او : عملية يؤديها السائق فقط 


دودلبج : عربة ركاب ذاتية الدفع 
تعمل بالجازولين تستخدم في خدمة 
نقل الركاب باعداد صغيرة فى 
المناطق الريفية . وتسمى ايضا 
سكة الحديد البريطانية 153 دي ام 
وا . 
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2 311015 طاعتط؟ عع دعاعة1' :1212120120* 
لقنارولومع غج يعطلاممة وومك 0غ عصنا لته1 


01 أعو ى :121011 01 أتطنا عام نالسحط اعوعزرا1 
5للء م0]م -لاء5 لعتاء 01م -اعوع01 
علواءم0 ما عاطهة دعاعلطء؟ 1311 ناعع مء2355م 
اعناك .5اء5 طعناد تتعطاه طأانا عام 1تتحط ما 
2 2025156125 ع105) (121[179ع306ه6 ,5ألطنا 
لع7اع] دعمتتاعحطه50 عه ,عاعتطء؟؟ عاع ماد 
11١‏ 

ذخ :(121)0) 11:01ه0) ©2111" 1 أعع :زلا 
1125 لاأعلط78ا ا لاعاوزد 
5 11313 غ11 الاعع:11ل ماوع 1اتاممتصامه 
122121اع06 ع[ع13) 31110112 0 12010 17712 
لقنارويو[عو[ط لمعم قعلع 1م مذ 


15113117 ,كخطع1! 0 تتتدم ذخ :وأاطعتا طءغ1رآ1 
20 ,10012206175 طتطاع1200 ذه لتتتاه1 
عطا 01 0ختده0طاتاه ممه 1017عط6 اأعع] 121ع5ع5 

177 ع1 2227 لقطا ,خطاع اللدعط متقحط 
11222 15 لها عطا علتط طاده11 


100000: 1011171-01217 0 


-1[ء5 عتتأاععاء-عط 1اهئة0) :عتاطاع120001 
الفح 101 0م115 تتدء تاعع 2551م 70177160 
للاروى ترمو نيع مصصدمه 1هتتنام لالع م3 
.101410 153 1355ن) لنهخ! ط15اتظ 2 مواذط 


6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا وبإط دلا :8 


اسفل : ( في بريطانيا ) جهة ( عادة ما تكون 
في الاتجاه بعيدا عن مدينة لندن » او العاصمة 
او مقر سكة الحديد المعنية ) او الجانب ( على 
سكة الحديد اليسرى العاملة » الجانب الايسر 
عند مواجهة الاتجاه الاسفل ) . وهي عكس 
فوق . فالاتجاه الاسفل عادة ما يكون مقترنا 
بالقطارات و الاشارات فردية العدد . اما في 
استراليا فيستخدم المصطلح ليشير الى الاتجاه 
بالتناسب مع عاصمة الولاية. اما سكك الحديد 
الامريكية فتستخدم نقاط البوصلة أي اتجاه 
شمال .ء اتجاه جنوب ؛ اتجاه شرق » اتجاه 
غرب . 


انجراف : قطع الطاقة و ترك القطار 
ينحدر و يتحرك. 


السائق (بريطانيا) و تاععماعمء 
(أفويكا. : ماستيقل قاطرة السك 
الحديد. 


مكشاف المعدات المسحولة : انظر تعريف 
مكشاف الخلل (العيوب). 


السائق (بريطانيا) : عربة قيادة القاطرة 
البخارية وخصوصا في القاطرات " وحيدة 
المحور" ( ذات محور حركة مفرد ) . 


مقطورة شاحنه قيادة او دي في تي 
: عربة مؤخرة يستطاع من خلالها 
قيادة القطار عندما تكون القاطرة 
في مؤخرة القطار 3 عملية دفع و 
سصو انظن ايكا تعريف كروي 
اس او - وهي سلف مقطورة ال 
دي في تي ). 
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7337 11511311977) 1012ع0116 ثم كآنا) :100372 
عطا :1ه ,للك لمأامهء تتعطاه ,مما مم1 
(0عمت1ععده :1533ل12 عطا 01 وتعتته راو0ل0دعط 
عط ,12111395 عللمصطنت الع1 مره) ع510 1ه 
70 عط ما عطاعة1 معط" عل51 أاع1 

عط .10 01 عغأأوهمم0 عط1' .(ممتاعع ملل 
550136 15113117 15 م1اعع11ل متتكمل 
5 320 82125 لماع طمطنام-000 طلخا 
عطا 10 1ع 1150 15 )1 51152112ناث ص[ 
عطأا ع15ا 2211153305 5لا .نأك 11251مدء 51216 
,01120 201115 601020255 
211 635620111101 ,تا 0ط طأنا50 
2 21101125 300 01م 011 ع مانن أكتدلا 
.0035 10 للها 


ع1 :(05ا) تتععطاعصط ,رك1نا) مسع نالا 
.107 م0طدمء10 211020 2 01 امتوتاعمه0 


ع5 :1616101 0]11121116111ه 1012551115 
اتا“روئعععيعل زعع 121 


10601201176 516313 :(101) 1ع17تالا 
"01111 عام طاة" مآ 12119ناع1هم ,اععط 
(ع3:1 مع 211ل عمه) 


لمدء مث :1011 1ه *دع11211 دد'؟ عسةكةنرلا 
ع6 هع 0لةا عطا لاعتطن78ا جام عع جتتتدهء 
عط غد 15 17 0لامع10 عطلا معطا مع كيل 
211512-21111 ,232 عطا 01 تتوع]1 
© 10 5507ءع7706 - )1215 :4150 ©56) 
10177 


6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


شفط : احد مكونات منظومة الفرامل 
الخوائية » حيث يمر البخار عبر قمع يشفط 
الهواء من انبوب القطار ليحدث فراغ خوائي 
؛ وعادة ما يركب أزواجاً : فالشفاط الصغير 
يعمل بشكل مستمر للتخلص من التسربات و 
استعادة تفريغ الهواء بعد الفرملة الخفيفة و 
الفرامل بسرعة عقب اللجم الشديد » او عند 
الحاجة لإحداث فراغ اولي ("الفرملة" كما 
تسمى في بريطانيا) عقب عملية الوأصل و 
الربط. 


٠ه‏ قاطرة كهرباء متعددة (ثي ام يو) : 
تحمل الركاب و هي ذاتية الدفع و 
تعمل بالكهرباء » و تس تتطيع العمل 


متعددة مع المدجموعات الاخرى 


٠.‏ سكة حديد مرفوعة : سكة حديد 
تبنى عادة على دعائم تعلو فوق 
" الايل" او " حرف ال .1 
بالانجليزية" . 


٠‏ ردمية إ(جسر الطريق) : ممر 
الحديد للمحافظة على منسوب 
متخلطن حياله الغيور فزق حيوظ 
بتضاريس الارض. انظر ايضا 
تعريف 1]18ا0). 


٠‏ قطر العربات الفارغة (ئي سي 
اس) : قطار يحضر العربات من و 
الى الخدمة » و يسير عادة بين 
سكك الاجتناب وبين المحطات 
الرئيسية » ثم تكون تلك العربات 
اخرى. وعادة مايتم تشغيل تلك 


القطارات بموجب قوا عد قطارات 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 19 


0 


عكلة21 112الاعة 17 01 عله مططمن :116101 
00 3 داع نام قط 22551285 5162122 .53:5]612 
عأوع0 10 عم1م ملدلا عطا مامنة كله كاعناد 

2 :كلهم 12 111160 15112117] .لتتاتاعة؟؟ عطا 
0 001211111011517 ع لتقطنا1 1ماعءزء 5101211 
عط ع:اماوع؟ 10 لمة دكلدع1 عمتامعمع 01 
ع12185 2 320 ع طكلة0 غطاع1]! اعاكة لمستاتاعة؟؟ 
عك5وع1عآ 0غ لعلعع2 معطثم؟ا لعنواعم0 "اماعع زء 
لاللدعط 2 تاعاكة تتلكاعانان دعكلةطط عطا 

101131 عطا عندعتكه مغ :1ه 6102ده11ممة 

تعالة (كانا - "ع5121 2 ع0مكلهمط") لممتتاتاعة؟؟ 
1185م1ام6 


01 أع5 ذخ :(13/10) أتطنا 71 [1تادم عتتاعع11 
51-0 0ععء01م '(الوء 1تاععاء 
عغلو1ءم0 ما عاطة دعاعلطء؟ 1311 ناعع مء2355م 
.كات لعناك لتعطاه 7115 عام 1تتحط ما 


ألتداط والدع1م] عم0 :للد" 116572060 
00101201177 ,رقاعع5]1 لإاأل لا017 511220115 02 
."لل 71716" عط نل[ممطا عه "اه 176" لعللةهء 


0 02015337 0م1215 ثم :داع عامط طتد] 
0 م1 لعع132م عتته ككاعدنا لله اعتطنر؟ 
071 2255115 عط غمع1ل20ع 255231101 
150 عع5 .لتوتتاعا عطا ما كمماووع1مع0 
20111116 


:)م 01 ,لتنا 56015 عستطاء002) «7ا مد 
01) 1210 5ع211138ه 21125 10 1150 1012 ر 
طن /13[117اكنا لاعط1' .عع 1ااعء5 (01 0111 

71 ,52610525 طتهحط مه 5101525 داعع جاع 
51112 2 1011015 ماعطا دعع 2تكدء عطا 

عتكة ع1 .2100 ستاوعل تتعطاممة مغ طلهة ا 

- 1101165 طنةتنا لطاعاعع] مع0 طن لع11ه7 اع 1ه 
كآنا عطا ما 511210 2 عطتلع26 أتامطا111؟ وه 


6105531 لإهننا|أ ج85 
(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دلإطدلا :8 


الشحن : على سبيل المثال عدم 
حاجتها الى سائق في بريطانيا. 


ني ام دي : ترمز لشركة اليكترو 
موتف ديسيلز انك. وهي ثاني اكبر 
مقع لقاطرات السكة الحديد في 
جنرال موتورز قبل بيع الاخيرة 
لها. 


السائق ( في امريكا) او مرع231ل » 
قائد القطار »ء سائق القطار ( في 
بريطانيا) : أي مشغل القاطرة. 


ني او تي (في امريكا) : تجهيز 
يركب في نهاية القطار » و هو 
شكل من اشكال السبنسة و يسمى 
ايضا اف ار ئي دي ( فريد) . 


بعد (عيار) ني بي ( في بريطانيا) : 
مقياس فرامل هوائي كهربائي » يقوم 
بتسجيل ربط و ضغط الفرامل وعادة 
ما يتكرر استخدامه فى شاحنه السائق 
المستخدم بالوحدات المتحركة الاثرية. 
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عطا ,عم]ا ,واعوع01آ 1/1015 -منتاعه1 8 :ا 
01 611110 أوعع121 20معه5 1701105 

5 (181/11 .102022011175 13111020 
01 10157151052 ع11أه]/ط!-مجاعع11 1517ا10لاعام 
.01 5010 عطاءط ع1م1ء 01/1 


رلا 01177 عطاعطء ,ل117ل ,(5نا) “جع 12م 1 
012 1م0غهاعءم0 ع1 :(ك1نا) معتل متها 
تناع ون وريرومعن1 


متتم1 ذخ .عم771ع0 تنتهةا 01 لظ :(115) 1:01 
0علله» 2150 ع056م0طهن 1112م 17اعع61 مله 01 
2001010 


111211اعم-10اع816 :1 ن1ا) عوتلوع 11 
0 ه15 5 متلل1مع16 زع تتوع عكلةغط 
رعكلهة]01 عم171ع5 عطا 01 ع1تاووعلام 300 

0 نه 3505ناع عغطا ها لعنأدعمع1 :115112117 
5601 عمتلاه؟ لهع11ه0]دس1ط 


6105531 لإهننا | ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


هه مس جلالاحداث : اداة (تجهيز) يقوم قط ععاتاعل نل - :3ع010©»ع1 أدع 115 ٠‏ 


وباستمرار برصد معلومات انظمة حطة 202108 دعتتامقء /(151ا0تاستاممء 
القطار التمائلية و الرقمية وخزنها لمدة 4 2105 متتمكصا قمع أ5ئز5 متدعا لداتع 1ل 
لاتقل عن 48 ساعة واستخدامها لتقييم 8 01 11تالتتصطتطط 2 101 12 أقطا دع1ماد 
الوقائع و الحوادث » وتشثمل تلك 1316ل 10 150 15 0212 ختط1' .كتتتامط 
البيانات المخزنة السرعة و ضغط | 0ع5605 91ع1م(17 .5أمعلع2 امه د5أمعلاعما 
الفرامل و الفرملة الديناميكية و تشغيل رع 1ناووع1م ععل22ط بلععم؟ وعلتااعما نهل 


البوق (البوري) » واشارات المسار ع1ع 13 ,تله كتاعة معمط ,ععلوءط عتمتمم ول 
وخلافه . و في امريكا » توجب ادارة | 0106175عع12 أمعتك ,.5.لآ عطا م[ .عاء ,لممعزه 
السكة الحديد الفيدرالية (اف ار ايه) 1104 لمتعلع1 عط نز لع)02صقمط عتتة 


باستخدام مسجلات الاحداث في سكك خطع اع 101 رشخاط) 15126100 تطلخ 
البضائع و الركاب و التنقل . وتختلف 1ن نع لامستحمك 3020 اع ه7355 
تعليمات السكة الحديد خارج الولايات عطا عل51ناه 2111020 101 كمم ند ابعع ]1 


المتحدة من بلد لاخر . فعمليات | 006126005 1180516" .لإتأطتنامء '(6 173137 .10.5 
الترانزيت لاتتطلب عادة وجود | 67606 عتكقط 10 0ع1تناوع1؟ 72113عمعع غ00 عت 
مسجلات للاحداث الا انه تم اضافتها | 7اعط) 200 0] صتاععط عتكقط غناط ركتع10مع16 


طواعية, 1م 
٠.‏ قطار سريع : قطار يمر عبر 5 13] تهتنا ذخ نصته:2) دوع:"1م: 1 ٠‏ 
محطات مختارة بدون توقف. 1771011 520005 0عاععاء5 


قطار اضافي : قطار غير مضمن في الجدول | 11060ع10 غ20 15 غ024) منهنا لخ نصته وتتاع 1 ٠‏ 
العادي لشركة السكة الحديد ؛ الا انه ضمن ١‏ 12 .3115030 2 01 عانالعطاء؟ لمتترمه عطا ص1 
منطقة طلب القطارات » تدعو الحاجة الى ١‏ 0160ا0عآ عكة كقتتاءتء ,/ا1ملتتعا تتعلنه منقتا 


وجود قطارات اضافية من اجل اخلاء الخط ع1 نالعطء؟ 101 عطنا متهممط عطا موعاء 16 
لعبور القطارات المجدولة . .5 10 113115 
1 
ه مقابل (مواجه) : يكون خط التحويله 
مواجه اذا كان بمقدوره اختيارالطريق للق ]از كأ عملعهة1 15 اأتاممتتة ذخ :عطاعد1 ٠2‏ 
و المسار الذي يتحول اليه القطار » و تهنا 2 عع 1762ل 10 :133 طاعتط8 أععاعو 
هو عكس الاقتفاء . .عمتالتةة 1ه عأزومهمم0© 
٠‏ فيرلى : نوع من القاطرات 612160 05 عمو خ :عتتستد1 ٠.‏ 
المفصلية وعادة ( وليس حصرا) ]20 غأناط) 1211م ,17 مترمعم]1 
مايكون لها مرجلين (غلايتين) و مه 5لع6011 50 طغتكا زواع ا اكساععرء 
صناديق للنار داخل كبينة . 231ه© 2 طلا وععت ماع11 0عاع11امه 


ه علم منزل ( في امريكا) : تشير الى 5 طعتط 20مغلتة ى :(115]) عد1] سعللد 1 ٠‏ 


سكة حديد متروكه اما لدمج العمليات 01 860 61ص اعطاق عستكقط بأعستقعل 
او ايقافها. اكلللقنا.وورمنجرومن لعتاستاصمه015 
أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 21 6105531 لإهننا |83 


(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 


سخان مياه التغذية : جهاز يقوم 
بتسخين الماء مسبقاً لاستخدامه فى 
القاطرة البخارية و تحسين كفاءة 
اداءها. 


تهيئة 2 تهذيب المصبوبات : اصلاح 
سكة الحديد خصوصا تلك المتعلقة 
بصيانة و المحافظة على تصريف 
فرشة الحص باء و الميل الجانبي 
الملائى لمسار السكة الحديد و 
القضبان. 


السكك الحديدية لتوفير عمليات اكثر 
فاعلية داخل حيز محدود. 


حجرة النار : توجد حجرة النار داخل القاطرة 
البخارية و كان عبارة عن حجرة تصدر ما 
يكفي من الحرارة لاذتاج البخار وذلك بمجرد 
اطلاق الغازات الحارة من الحجرة و نقلها الى 
المرجل المجاور عبر انابيب او مسالك. 


عامل حجرة النار ( مضرم النار » 
رجل المرجل) : عامل مهمته 
الاساس رفش الفحم داخل الموقد و 
بالمرجل . ويسمى ايضا مساعد 
سائق. 


بريطانيا) » قضيب الوصل (في 
امريكا): لوح معدني يوصل بين 
ذهايتي قض بان السكة ويجعلها 
فسمارا واحذا 


في مداس اطارها المحيطي نقطة 
مسطحة وبالتالي لا يصبح دائرياً 
كما كان » و يمكن سماع اصوات 
التفلطح عند دوران العجلة . 
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ل#عطع]م م1 ععاكعل لم :للع )2ع “لع )د كلع 1 
100012011176 لتوعا5 2 101 1عأة7 عطا 
1ع 110010175 


لله ما دتتومع1 عمكلد 8 :عستالناع] ,علانء"]1 
غ71 لعمتععمم 97الداععمىه ,كاعة 
,]31135 عطا 01 ع0131228 عطا عمتطلهة ]12210 
هه عاعة 1211 عطا 01 غصقء تاعم0]م عطا حمة 
11 


01 متامتع 0ع21عع026ك ذخ :0::د !١'‏ »11001 
0 1211573(5 12001 12 150 5101285 
0 126101عم0 1152[دع1 عتامحط ع10110م 
02 1101160 


1116507 2 ,12111030128 متدعاد مآ :تمطء:111 
70110 816 2 طاعتطن1 ما تع طسمتهطء 2 1705 
ةع عأدعل0 م1 لدعط أمعل 1 1ناى ع6 0011م 
11607 عط مامعا وعقدع أمط عطا ععمه 

8 60111 أمععه [20 عطا مغخما لعتتتده عع 
201ا.وع نع عن وعطن 

ذخ :(:1801161:11:01 ,510167 150ه) لتححدحء 11 
آ51017 10 15 06[ لتتقمطتام عدمطن7ا 17011 
عط غهط) عتتاكطء لطة عتمطء11] عطا ماما لهم 
51111116126 1223112631115 نتع11مط 
أطلةا35515 0111715 2 زعتتاووع1م 


خ :(115) تتد0 أطزهل ,ركانا) عأوامطك1] 
مآ ك15ن12 01 كلعاء عطا كمامز غقطا عنهام لداعدر 
كاعةت 0ع1ماهل 


01 0ع عطا عتعطن؟ أععلعل اععط اذ :1121 
1266 20 15 320 5001 1126 2 فقط [ععط؟ 2 
كةأتاعع1 35 210ع2 ع5 حنتده 11315 :10110 


55 أعع1ط77 عطا معطا د5ء2015 عمكاء11ء 
لكا روم 


6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذأاودع) 


ه عريبةمسطحة : نوع من انواع طعتط بعاءما5 عمتلام1 01 عم خ :(05)) تدع )112 


الوحدات المتحركة لها بطن مسطح 00 5ع510 20 115 عتدء ل0عج7طم 113-60 2 ع مده 
وبدون جوانب يكدس داخلها 5 12112110012311 110125عطة) خلطعاعع] اعتطنر؟ 
البضائع (بما في ذلك حاويات 2 15 0دعطكلانا6 ث .0م5321 ع5 مده (ذتاعمتهمامامه 
الشحن...) » اما العربة ذات خذ .تدع1 20د مآ عط دده 12115 غ71 توعد 11 
الفواصل فهي. غربة عرزية مسطحة تقع113 لدعطلاناط 2 15 لدعطكعلاتاط ممتمدعطا- ]عامعءه 


تحترا مقدنتها تهاء عط 01 ع510 عه ع10ل0110 17211 20010021 عله طلخا 

ران في ومؤخر 27 17150116 5011 آنا ,تتعطاه عطا مام تدع 121 
اباعرية ال اسيل دان العاركسة .(101ا) سمعه؟ )و11 لكا.روعلزو 
المركزية فهي عربة مسطحة 
بفواصل وجدار اضافي يقسمها الى 
جزئين ولكن بدون ان يكون لها 
جوانب . وتسمى ايضا غ113 
ممع (في بريطانيا). 


ه مفرق: ملتقى سكة حديد ذات 10 1211133 :1121012ز عمتوا11 ٠‏ 
مسارات ذات شكل يتيح للخطوط ١‏ طأعلط/1 ما صم تادتتاع تقصمء عاعهه 2 كقط أغقطا 
المندمجة او المتقاطعة وجود 5 12111020 0055125 01 5 اع 101 
وصلات بين بعضها البعض» طعدء 715 5م تأاعع ممم عاعدتن ع10110م 
وبذلك لا تحتاج القطارات الى 5 10 12115 16010111115 أتامط 91 تتعطاه 


8 [1] . - : . 
اكوا عق امام العرون المعافين. .1121 0202005125 01 1001 1 ناع017 

٠ه‏ اف ار ايه : ( في امريكا) الادارة 40 لوتعلع1 ع1 (كنا) :ذخآ ٠.‏ 
الفيدرالية للسكة الحديد والتي 5 28560077 كل 1 .1501211012 طلم 
تشرف على متطلبات السلامة و 521177 220 261025 1ناعع1 102ه1ءم0 لله1 
لوائح تشغيل السكك الحديدية و | 095562861 ,أتاعاء18 .5. نآ 101 كامعماع تمع 
عمليات قاطرات البضائع و الركاب ملكا وررى نعو جرع م0 211 تدعا نامسصرمك ممه 
والتنقل . 

٠ه‏ فري مو : نوع من المخطط الموحد | 1330010612 :06120011133 ءمتز لل :متتادعع :1 ٠‏ 
في نماذج السكك الحديدية. 10 110061 

ه الشحن (في امريكا) البضائع (في عطا :(ك1ن1) كلموع (5لا) خطعلء :1 ٠‏ 
بريطانيا): المنتج او المنتجات ع3 لاعتطنا ما (5)اع 1001م 
المحمولة والمنقولة. 

.ه الض فدع (في امريكا) : قالب له | 1)عمقطد "26" طالثا وستاكةء ى (15]) :17508 ٠‏ 
حزوز على شكل حرف (<) 0 ك6 1[/ع1آنلزي 12 0م115 8100575 
يستخدم في المفاتيح و خطوط لله وبر ررم وووم0 
التحويل. 

أطءاتهطك الى .لاا دلإط دلا :8 23 6105531 بلإهننا |82 


(عأطوعك-طذ أاودع) 


٠.‏ مصباح : جهاز متوهج الاضاءة يشبه 
مشاعل السيارة و يستخدم للاشارة. 


ه سدادة انصهارية (بفيوز) : سدادة 
مسننه مزوده بقلب معدني مرن و 
صندوق النار . فإذا ما حدث انخفاض 
شديد في منسوب الماء فان القلب 
يذوب و ينذر الصوت الناتج عن 
تسرب البخار طاقم القاطرة. 


ه جارييت: نوع من القاطرات 
المفصلية . 


ه بعد: العرض بين الجوانب الداخلية 
للقضبان. 


٠ه‏ جلاد هاند : وصلة ربط او فك سريعة 
في ذهاية خرطوم هواء خط القطار و 
هي تشبه شكل زوج من الايدي 
المتصافحة عند ربط الخراطيم معاً. 


ه جو ديفل: عربة سكة حديد تدفع باليد 
( انظر العربة اليدوية و دريسين ) او 
عربة سكة حديد تدار بالجازولين. 


ه جوندولا : نوع من الوحدات المتحركة 
ذات بطن مسطح و جوانب منخفضة 
نسبياً قد كانت تستخدم لنقل المواد مثل 
المواد الخام او السكراب » و تحمل 
وتفرغ من الاعلى , و قد تكون مغطاة 
او غير مغطاة » وتسمى العربة 
المفتوحة في بريطانيا. 


امريكا) وكلاا اللفظين مستخدمين في 
اللهجة الاسترالية . 


٠ه‏ عربة البضائع او شاحنة البضائع (في 
بريطانيا) : عربة الشحن او المقطورة 
(في امريكا) : عربة مسطحة بجوانب 
و سقف وعادة ما يكون فيها باب 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 24 
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6105531 لإهننا|أ ج858 
(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


منزلق كبير الحجم في وسط كل من 
جانبيها. 


مقبض : ذراع على جانب العربة يتيح 
ند ريعراك بها يضيب الابساك | 


حاجز (في امريكا) » خط التحرز (في 
بريطانذيا): قطاع مزدوج في مسار 
السكة » يوجد احيانا فى ساحات 
القطارات و على الجسور لمنع 
الخروج عن المسر او للحد من 
الاضرار الناتجه منه » وذلك بوضع 
حواجز على كلا جانبي شفة العجلة . 
وكما يوجد على المنحنيات ذات القطر 
الضيق و التحويلات و التقاطعات. 


جنزل ( في استراليا) عاشق السكة 
الحديد » اما في مليبورن و فكتوريا 
فعادة ما يشار باللفظ الى عاشق الترام. 


اسلوب راس المطرقة ( لهجة عامية 
امريكية) : وهي طريقة تشغيل 
لقاطرات الديزل حيث يكون غطاء 
(كبوت) محرك القاطرة الطويل في 
الجهة الامامية و يعود ذلك لعدة اسباب 
مثل الامان والسلامة في حالة التصادم 
. اما في الرحلات القصيرة » فيتم 
تشغيل القاطرة بالعكس ( ريوس) 
وهذه الطريقة اقتصادية اكثر من 
استخدام وصلات التفريع او المسطبة 
الدوارة . بعض القاطرات مزودة 
في الاتجاه العكسي. 


عربة دفع يدوي (في امريكا) : 
عربة سكة حديد تدفع يدوياً 
وتستخدم في معاينة وفحص 
(في بريطانيا). 
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6105531 لإهننا| ج85 
(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


قدرة (طاقة) امامية (اتش ئي بي): 
منظومة وفيها ينقل محرك القاطرة 
او مولد مستقل الطاقة المخصصة 
لضيافة الركاب للضيافة الى 
العربات . 


نقل ثقيل : عمليات شحن ثفيلة. 


السكك الثقيلة ( في امريكا) : 
منظومة سكة حديد للنقل تتواجد في 
المدن و تسير على خطوط 
مخصصه لها عادة ما تكون تحت 
الأرض » ويعتبر المترو إحداها. 


ثقيل الوزن ( في امريكا) : خلال 
الفترة ما بين 1910 و منتصف 
الثلاثينيات » كانت تصنع معظم 
عربات الركاب من شاحنات بثلاثة 
محاور جزعيه و ارضيات خرسانية و 
من جدران جانبية مزدوجة مثبتة 
بمسامير البرشام , وتزن في الاغلب 
100-0 طن او اكثر. واس تخدم هذا 
النوع من البناء الثقيل لتحسين نوعية 
ركوب القطارات. 


السكة الاعلى : السكة العليا داخل 
المنحنى او الانشاءات العلوية » 
والتي تتحمل عادة الأحمال الجانبية 
الأكبر و التآكل الأعظم. 


قاطرة بغطاء محرك ( في امريكا) 
: قاطرة تكون جوانبها و سقفها غير 
هيكلية و لا تدتعدى العرض الكامل 
للقاطرة. وتستمد قوتها الهيكلية من 
الهيكل السفلي. 
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6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


صفائح البوق (البوري) : صفائح 
تبطن كتاوت صندوق المحاور في 
فيكل القاطرة لشيس سوولة الحرك: 
الراسية تحت سيطرة السوست 
(اليايات). 


الصناديق الساخنة : تسخين شديد 
لمحامل 0 رمان بلي) المحاور 


مكشاف الصناديق الساخنة : تجهيز 
يلحق بالس كة يقوم بمراقبة القطارات 
المارة لكشف المحاور الساخنة و تبيلغ 
النتتائج عبر ارسال الراديو ( في 
امريكا) او عبر دارة الى كبينة 
الاشارات ( في بريطانيا). انظر 
تعريف مكشاف الخلل. 


تيار الضيافة ( في امريكا) : تيار 
كهربائي يستخدم لتلبية حاجيات 
وراحة الركاب خلال رحلات 
القطار . انظر تعريف اتش ئي بي 


أي جزء من السكة التي يتحتم 
مرور القطار فوقها ىق كلما ازداد 
قرب او سرعة القطار القادم زادت 
سخونة السكة . 2- السكة الثالثة 
التي توفر الطاقة الكهربائية الى 
القاطرات او العربات وذلك فى 
بعض السكك الحديدية الكهربائية و 
خطوط النقل السريعة. 


المهم ( في امريكا) : قطار سريع 
يستخدم في الرحلات الطويلة 
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6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


الحدبة : قطاع مرفوع في ساحات 
خطوط الفرز يمكن العمال من 
استخذاء جانبية الثقل لتحريك 
غريات البخبائع الى مكانهبا 
المسفيع ذاكل الساحا عند تيع 
عربات القطار ( و يسمى ذلك 
تحديب العربات) و يمتاز ذلك 
بالسرعة و قلة الجهد المبذول 
مقارنة بتحريك العربات باس تخدام 
قاطرة التحويل . 
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التي يسببها التاثير المخروطي التي يعتمد 
عليه ذبات اتجاه سكة الحديد المتلاحمة . 
حيث تتارجح الشاحنة او البوجيي من جانب 
لاخر بين القضبان " و تتمايل" لتجد المكان 
الامثل بناءاً على القوى الفاعلة. 
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عط 101 "ع تطتأصتلط" ,كلتة؟ عطا ماعع تكاع6 عل51 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


محطة خدمة 5 محطة قطار تشيد على 
خط ركاب قائم لتلبية حاجات الموقم و 
ذلك بين المحطات الموجودة. 


حاقن : جهاز يدفع الماء الى داخل 
مرجل القاطرة البخارية بواسطة 
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6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


٠ه‏ تشبيك ( في امريكا) : أي موقع 
يحوي تحويل او تقاطع مسارين » 
و جاء اللفظ من الممارسات القديمة 
في تزكيب نظام المعدات الميكانيكية 
والثي تدعى الياث التشبيك ذلك 
لمتع القصادم :انظن ايكسا تعريك 
50 1همع51 » والتشبيك كذلك 
مصطلح يعني الاجهزة الميكانيكية 
و الكهربائية الفعلية التي تمنع 
تتبفيل المحولات و النقاط و 


ه الذقل الدتعددى : ذقل الد لبضائع او 
الركاب باكثر من وسيلة نقل » ففي 
هذا النوع يمكن الشحن باستخدام 
حاويات الشحن التي يسهل نقلها 
على عربات السكة الحديد المسطحة 
او خلى التحلفن نز الظطاتر اكز 
الشاحنات القاطرة . 


ايه ار جيه » آي بي جيه : ترمز لوصلات 
السكة الحديد المعزولة - ( وصلة سكة 
عازله ) و( وصلة تثبيت عازله) - التي 
تستخدم لعزل دارات المسار المستقلة. 


رصيف جزرى : رصيف سكة حديد ذو مسارات 
تند على كام طول كلذ بجائييه , 


: فصل الرئة ( في امريكا الشمالية)‎ ٠. 
يشير المصطلح الى انفصال القطار‎ 
الى كين ويك ذلك سافة عن قن‎ 
المسمار المفصلي داخل القارن ( اداة‎ 
الروط و السحيت السكاك هر الاستخدام‎ 
: المقرحة للقرة للراسية للقاطر ف كال‎ 
فصل السائق رئة ( جزء من القطار)‎ " 
81) فى المرتتي (ستعود الي اعلى‎ 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 29 
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6105531 لإهننا | ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


عمود جونسون ( في امريكا) : 
ذراع طويل و ثقيل الوزن داخل 
القاطرة يستخدم لتشغيل اداة القطع 
» اشتقاق المصطلح غير معروف. 


قضيب وصل . جبيرة (في 
بريطانيا) : يستخدم في وصل 
و يسسمى في امريكا الشمالية 
بقارن السكة او قضيب الزاوية. 


مسار متصل: مسار تمد السكك فيه 
بطول 20 متر تقريباً و تثبت 
النهايات مع بعضها بالمسامير او 
بواسطة الجبائر (في بريطانيا) او 
قضبان الوصل ( في امريكا). 


مفرق السكة الحديد : نقطة 


عن بعضها. 


كيه ئي (الحيز الحركي ‏ أو فراغ 
الآمان ) : حدود الحيز الواقع 
بجانب و فوق المسار والذي يجب 
بقاؤه خاليا من العوائق بغية مرور 
القطارات. وقد يكون ذلك الحيز 
اكبر حجما من الخلوص الثابت 
العديط باللا _ سن او العري 


مفتاح (في بريطانيا) : خشبة او 


مصباح ( في امريكا) : مصدر 
اضاءة متنقل ( يحمل عادة باليد) 
يستخدم لارسال الاشارات الى طاقم 
القطار. و يسمى لمبه ( في 
بريطانيا). 
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2 ,100120117 2 02 :(05]) عتوط «مكعسطاومل  ٠.‏ 
عطا دعتدطاعم0 أقطا تتعتاع1 لاتكوعط رعمه1 
للقا ربدم رولون 7ا12010اك ,11مكتاهء 


عط كطذهل :ك1نا) عأ امطدة بعتدط أاستمل  ٠.‏ 
حكلخ عكاعةتا 0ع]0ذه[ ص1 12115 01 05مء 
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بمتقليوم عاومة تزه تتعصامز 
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4 22 20 2201120 01 مطاعمع1 صا 1310 عثتة 
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طعدء امع عع1ء017 5م1011 21216مء5 
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1 
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6105531 لاقنلا |83 
(عأطوعك-طذأاودع) 


متكئه ( في امريكا) : لفظة عاميه 
تعنى عربة مالت حمولتها او تم 
تحميله بصورة غير صحيحة او 
حدث بها عطل ميكانيكي سبب 
ميلان العربة الى احد جانبيها : 
الامر الذي قد يسيب تصادم او 
خروج عن المسار. 


تقاطع سطحي ( مزلقان ) : يسمى ايضا تقاطع 
سكة او مسار حديد » تقاطع قطارات » تقاطع 
ارضي ء وكلها تشيرالى تقاطع على مستوى 
سطحي واحد ء بديث لا تدعو الحاجة الى 
وجود جسر او نفق » وعادة ما يطلق 
المصطلح على تقاطع السكة الحديد مع طريق 
او شارع عء و يطلق احيانا على التقاطع مع 
سكة حديد اخرى و لكن ليس في حالة التقاطع 


مفرق سطحى (في امريكا) » وصله مسطحة 
المسارات علج نفس المستوى ثم يتحكم عندئذ 


باتجاهاتها عبر الاشارات او اليات التشبيك. 


قاطرة خفيفة : قاطرة مساعده 
تستخدم للاشارات بدون اي يلحق 
بها مقطورات الا ان تكون سبنسه 


أطءا تهطك الى .لاا دبإط دلا :8 31 
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لدع 1ممطاععططة 2 1ه ,لع1020 نوع مم 1مصطا 
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.عمط نم0 
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73357 ,21055128 13111030 3 3[1160ء 3150) 
20ج 01 61055125 11312 ,01055125 

-21") 1م11 ع02 01 21055125 3 15 (010551285 
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2 غ20) ((5 21055125 2 101 1150 5ع112ا5010 
32061 ةا مم لأعصناز 


0 112 ,(5نا) «متاعتتازل اعلاعا 
عاع3 211 علط 1 امتاع ناز ى :101) 

لة عم0دلع ]2 ععهام عكلهةا دع طاووم1 

ا 101160اضم عط ع1م]ع1عطا أوناحط 101015855 
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85 10001106 ثلث :عتطاعدء أطاعاءآ 
دمقطاعم أمععئرء لعطعة 2 ككدء انام ط 111 
لثقا زرو ععلهة:) عوموطةء 


6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


مثل السيارات و غالباً مع مع ما دتسير على او 
تقطع او تجري في وسط شوارع المدينة . 
وعادة ما تكون سرعة مركبات السكة الخفيفة 
القصوى 60 ميل في الساعة ( 100 كيلو متر 
في الساعة ) الا انها معظمها يعمل وفق 
سر عات اقل من ذلك بكثير متماشية مع 
مركبات الطريق . تسير مركبات السكة 
الخفيفة فوق مسارات ذات وزن اقل للقدم 
الواحد ( نظرا للمسقط الجانبي الاصغر 
للمسار) من السكك المستخدمة لسير قاطرات 
الشحن على الخطوط الرئيسية » و عليه جاءت 
تسميتها ( سكة خفيفة) بسبب قضبانها الاصغر 
حجما من تلك المستخدمة عادة. 


٠.‏ قطار محلي : قطار يقف في اغلب الاحيان 
ان لم يكن جميعها في محطات على امتدادة 
خط سيره » ويسمى في امريكا الشمالية ب" 
قطار الحليب " او " خط الحليب" ( وجاء هذا 
الاستخدام للمصطلح من وقوف القطارات في 
الماضي داخل مزارع الالبان لتحميل الحليب 


: كبينة الموقع ( في بريطانيا)‎ ٠ 
كبينة توجد بقرب السكة و تضم‎ 
معدات الاثنارات مثل المرحالات‎ 
او المحولات.‎ 


3 خط مناوره (في بريطانيا) » خط 
اجتناب ( في امريكا): خط الاجتناب 
هو خط ثان مواز للمسار ( ويمتد 
لمسافة قصيرة) يتيح لقطارين 
المرور بجانب بعضهما. 


قمري: من بياض القمر » لون من الوان 
اشارات السكة الحديد » و هو لون ابيعض 
مائل للصفرة ينتج عن اس تخدام عدسات 
صافية ذات لون ازرق فاتح جدأ لتمييزها 
عن العدسات المكسورة . في بريطاذيا 
يستخدم لون الاشارة هذا في مؤشر وصلات 
السكة الحديد المعروف ب " الريشة" و ذلك 
لتشابهه مع علامة نزل/ فندق شائعة . 


أطءاتهطك الى .لاا دلإطدلا :8 32 
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,1205 ]2 5]05 24©] طتدتنا ذخ :طتة1) 10621 
ص01 .10111 115 31005 5630025 ,لله 001 11 
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ع1510ع3 ذ :(ك1نا) ©35© 10626102 
8 عتتامط م1 لع15ا أعسلطةهء 
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6105531 لإهننا | ج85 
(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


الخط الرئيس : الشريان الرئيس 
لشبكة السكك الحديد. 


القضيب الرئيس (في امريكا): 
قضيب الدفع الذي يربط خابور 
الوصل مع عجلة السياقة او المحور 
في القاطرة البخارية. و يسمى 
قضيب التوصيل (في بريطانيا). 


صينة الطريق (في امريكا) : 
صيانة حرم السكة الحديد بما في 
ذلك المسار . وعادة ما يختصر 
اللفظ بحروف ام او دبليو » مثال 
عربة ام او دبليو . 


ماليت ( وتنطق مالي ) : وهو نوع 
من القاطرات المفصلية التي 
صممها اناتولي مالي » انظر 


تعريف مزع 10 0110م 0010. 


صهريج علبة الكبريت ( عاميه 
بريطانية):نوع من الصهاريج _ذات 
شكل السلة » حيث تكون الصهاريج 
مربعة الشكل و لا تستقر على هيكل 
القاطرة . 


دود التزاوج ( في امريكا): شعار 
محطة بنسلفانيا المركزية ( عاميه/ 
دارجه). 


الملوحة -أشارة ضوئية ميكانيكية 
: أشارة يتم اعطاء الامر فيها عبر 


ام ال دبليى , اختصار اسم شركة 
مونتريال لوكوموتف وركس » و 
اشترتها شركة بوماردير ثم اقفلتها. 


33 


الا 
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6105531 لاقنلا |8 
(عأطوعك-طذأاودع) 


ه موجل : قاطرة بخارية ترتيب 
عجلاتها 6-2-صفر. 


: قطار الموتور (في بريطانيا)‎ ٠ 
انظر تعريف 115211 10الل.‎ 


٠‏ ملوحة متعددة الاوامر : نظام من 
الملوحات الضوئية متعددة الالوان 
تظهر و تعطي ثلاثة او اربعة 


اوامر. 


٠ه‏ قاطرة متعددة : مركبة س كة حديد 
متعددة ذاتية الدفع ترتبط مع 
قاطرات اخرى توافقها و يتم التحكم 
بها من خلال محطة قيادة مفرده. 
اما الفئات الفرعية لهذه المركبة 
فالانواع والمسميات الاكثر شيوعا 
هي : قاطرة متعدده ديزل » قاطرة 
فتعددة كهربائيه-ديزل » قاطرة 
متعفده كهرياتية + ويطلق عليها 
ايضا عربات سكة . 


تحكم بقطار مكون من قاطرات متعددة 
( في امريكا) » متعددة التشغيل ( في 
بريطانيا) : اختصار ام يوء ويشير 
الممصطلح عادة الى القدرة على ربط 
قاطرات الديزل و الكهرباء او 
القاطرات المتعددة مع بعضها و 
التحكم فيها عن طريق محطة قيادة 


٠.‏ تشغيل متعدد ( في بريطانيا) : انظر 
تعريف 11016 ع1م1/1111 اعلاه. 


بعد السكة الضيق: مسار سكة الحديد الذي تبلغ 
مسافة التباعد بين القضبان فيه اقل من 435ر1 
مليمتر ( 4 قدم 8 ونصف بوصة ) » الا انه 
توجد عيارات عرض شائعة اضيق من العرض 
المعياري » ومنها عرض 3 قدم 6 بوصة ( 
7 مليمتر) المستخدم بشكل واسع في افريقيا 
أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 34 
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6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذأاودع) 


و اسياء و العرض الضيق عيار 3 قدم (914 
مليمتر) الشائع في امريكا » و عرض عيار 2 
قدم (600 مليمتر ) المستخدم بكثرة حاليا في 
بريطانيا . كما استخدم عيار القياس 1000 
مليمتر ايضا ء و توجد الخطوط ضيقة العرض 
فى الاراضى الجبلية حيث انها ان بناء السكة 
الحديد الاصغر يعتبر الاجدى من الناحية 
الاقتصادية. 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


عربة مفتوحة ( في بريطانيا) » 
جوندولا ( في امريكا): نوع من 
عربات البضائع تس تخدم لنقل 
الحمولات السائية. 


تراكب ( في بريطانيا): مسافة ( تبلغ 
0 متثر عادة او يتم ضبطها حسب 
السرعة المسموحة على الخط) تكون 
بعد اشارة الوقوف و يتحتم ان تكون 
تلك المسافة خالية قبل ان تعطى اشارة 
الوقوف السابقة لها امر السييرء 
وتتيح المسافة وجود هامش في حالة 
تخطي القطار للاشارة قبل توقفه. 


قطار ‏ بي : قطار نقل ١‏ ان 
سي لي ., 


باسيفيك : قاطرة بخارية بترتيب 
عولات اليد 


صهريج سلة : قاطرة صهريجية و 
تركب الصهاريج فيها على المرجل 
مثل السلال. 


بانتوغراف (لاقط التيار) : ذارع يلتقط 
التيار الكهربائي من الخطوط 
الكهربائية الهوائية (العلوية) . 
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6105531 لإدننا| أ ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


مياومه ( اجره باليوم): اجره تدفعها شركة 
السكة الحديد الى مالك العربة عن الوقت 
تمضيه العربة داخل اعيان (املاك) الشركة » 
ويطلق ايضا على بدل معيشة معتمد يدفع 
لبعض العمال المغتربين عن محطتهم الام . و 
ينطق بعض عمال السكة الحديد الامريكان 
اللفظ كالاتي ,01-1 ع و ليس -ءء0 67ج[ 
00000 


بي أي سي او بي ( في بريطانيا) : 
اخدصار لجيلة الشخصن المستوله عن 
العيدة (الحيازة) .وقو عامور السنكة 
الحديد او موظف المقاول المسئول عن 
امان وسلامة العمل الذي يكون في 
حيازة السائق. 


سلندر (اسطوانة) القاطرة البخارية او 
القوة الناتجة عن البخار او الوقود 
المتتون الى حوكة 


الة النقاط / التحويلات ( في بريطانيا) 


: موتور او جهاز يتم بواسطته تشغيل 
النقاط / التحويلات. 


النقاط (في بريطانيا) : و تسمى 
110111" . 


امريكا) او بوجيي (في بريطانيا) 
تكون في امام القاطرة. 


معاون : يقوم المعاون بعدة ادوار » 
فمعاون العفش يساعد في حمل العفش 
»اما معاون التشغيل فيض طلع 
بواجبات امن وسلامة العمل » اما 
معاون المحطة فهو يقوم بمهام عامة 
داخل المحطة » اما معاون ادنى فقد 
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6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


: قاطرة بخارية ترتيب عجلاتها 6-2- 


وهي اشارة يحدد وضعه الضوء 
ياكليا فصن الأفر التعطن. 


رطل/ سكه : مصطلح يصف وزن 
طول السيكةى بالثالي مقطعها 
العرضي . فالسكة الثقيلة تستطيع 
التشوهات و الاضرار التي تلحق بها 
او بفرشة الطريق. 


دفع و سحب : نمط تشغيلي وفيه يساق 
القطار من القاطرة حسب تواجدها 
سوراء. فى مشكيل إن روسطة ار 
مؤخرته. و يسمى في بريطانيا القطار 
الالي » انظر تعريف 200 م107 
.1ن للقطار و القاطرات سواء تلك 
الموحر ده بالمقسية إى البويشرة» 


باص السكة : قاطرة متعددة بحجم 
الباض وى تبات ااحوانا بامجنتقدام 
مكونات الباص. 


عربة السكة : عربة ركاب بمحرك. 


عاشق السكك الحديد : شخص محب 
او شغوف بالقطارات ( يطلق عليه 
اع متةه]). 


الية سن السكك : الة تستخدم لازالة 
الاجزاء غير المنتظمة من سطح 
اللسكك ؛ وقد تكون بمحرك ذاتي او 
جزء من مجمع. 
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6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


الشكل للسكة + ويوحة هنالك سكل 
محدد لكل سكة بعينها . وتحتاج السكك 
الى فحصها اليكترونيا بصفة دورية » 
ثم فحص و تحليل البيانات بغية اعادة 
تحديد مقطغها الجانبى بواسطة الألات 
الجلخ او التنعيم للمحافظة على سلامة 
و تناسب القطاع الجانبي للسكة . اما 
الس كك التي لا يمكن ارجاع القطاع 
الجانبي بها الى الوضع الصحيح فانه 
يتم تدميرها و استبدالها. 


وليست قاطرة. 


٠‏ تحف السكك الحديد الفنية : قطع فنية 
تخص السكك الحديد تتواجد حول 
العالم. 


زناقات العجلات تنزلقعلى السكة تحت 
عجلات الوحدة المتحركة لتمنعها من 
الحركة. 


( تراكتور السكة : قاطرة مناورة‎ ٠. 
تحويل ) صغيرة الحجم تعمل بالبنزين‎ 
اذ الفيرك,‎ 


ه صف (في بريطانيا) : مجموعة من 
عربات الركاب يتم ربطها ببعضها. 


٠.‏ برادة : عربة سكة حديد مبردة تستخدم 
لنقل المواد القابلة للتلف 


ه علامة الترميز : رمز مكون من 
حرفين الى اربعة حروف يضعه اتحاد 
السكك الحنيدية الانريكية على 
البعدات الت تعمل على يبسكك الحديد 
في امريكا الشمالية بغرض تحديد 
وتعريف المالك. 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 38 
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6105531 لإهننا| ج85 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 


العاكس او ذراع العكس : انظر 
تعريف 0155 006) » وهو الذراع الذي 
يسونان على جهار التحكر باتجاء 
القاطرة . 


السكة الشريطية : سكة حديد ذات 
لحام مسثمر. 


عطل الجانب الايمن: عطل في نظام 
الاشارة يترك النظام في وضع امن. 


وحدة متحركة : (في بريطانيا) مركبة 
سكة حديد غير القاطرة او عربة سكة 
حذيد . أما (في امريكا) فتشير الى 
عربات السكة الحديد و القاطرة او 


مستجد : انظر تعريف ع112106' 


صهريج سرجى : هي قاطرة صهريج 
بها خزان مياه مركب على اعلى 
المرحك مث الطو ع , 


قانون تجهيزات السلامة ( في امريكا) 
: قانون يوجب تركيب الفرامل الهوائية 
؛ المقابض و اجهزة الربط الاتوماتيكية 


سلامة العمل : نظام من القواعد و 
عمليات القطارات. 


عربات الشحن يستخدم لنقل الحمولات 
فائقة النقل او ا لحجم » حيث يتم 5 تحميل 
الحمولة بطريقة تجعلها جزءاً من 
الانشاءات العلوية للعربة. 


كشاف بحث : اشارة مزودة بمصدر 
ثلاثة الوان مختلفة . وتحكم الالية 
الداخلية ماهية اللون المعروض. 
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6105531 /إهننا |83 

(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


للسلامة و الشغل. 


الملوحة : نوع من الآشغارات لها 
ذراع متحركه » ويشير به الى أي 
اشارة تستخدم الملوحات. 


شياي : نوع من القاطرات البخارية 
بونشات يتم تصنيعها بموجب 
مواصفات براءة اختراع- افرايم 


شو فلاي ( خط تحويله) : مسار سكة 
مؤقت ياخذ القطارات بعيدا عن مواقع 
الانشاءات او الحوداث. 


مناوره ( في بريطانيا) : تحريك 
القطاراك او المركيات من حار الى 
8 

خر. 


ربط ( في امريكا) : ربط القطارات او 
مغذيات التيار الكهربائي الموجودة 
بين القطاعات في عربات الترولي او 
انظمة اللسكة الخفيفة وذلك لتوفير 
جسر مؤقت فوق الاماكن الميته (التي 
لا تتوافر بها تيار ) . 


قاطرة مناورة (في بريطانيا) » قاطرة 
تحويل » او قاطرة تفريعه ( بي بي بي 
فقط) . قاطرة صغيرة تستخدم لتجمد 
القطارات و تحريك عربات السكك 
الحديد . ويطلق اللفظ على الشخص 
الذي يقوم بالعمل فيسمى عامل مناورة 
/تحويل/تفريعه. 


خدمة مكودية : قطار يستخدم في 
خدمة الركاب عادة » حيث يسير ذهابا 
و اياباً على مسافة قصيرة نسبياً مثل 
بين محطة مفرق و صالة خط فرعي. 


صهريج جانبي: قاطرة صهريج 
تركب خزانات الماء فيها على احد 
جوانب المرجل. 
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6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءا تهطك الى .لاا دلإطدلا :8 


خط الاجتناب : قطاع من المسار يكون 
خارج الخط الرئيس . ويس تخدم عادة 
لتخزين الوحدات المتحركة او عربات 
الشحن . ويستخدم فيه اشارة كنوع من 
مدخل سكي الى المخازن و غيرها 
من المنشات التجارية الاخرى حيث 
يلتفى خط الاجتناب غالباً مع ارصفة 
التحميل عند ارتفاع عربة السكة في 
المبنى . ويستخدم الممصطلح ليمائل 
معتى المضصيطلح البزيطاني ترووا. و 
يسمى ايضا ( في امريكا) سكة تجاوز. 


لسائق القطار في هيئة اشارات عن 
حالة الخط امامه . 


امر الاشارة : معلومات تنقل الئن 
اشطاراك .., #تحتكمم الأشارات 
الملوحات الميكانيكية لاعطاء العديد 
مق الأوامن. 


كينة الأشمار اك ميق ار خرفة 
تحتوى على اذرغة الأشسارة ( غانة 
ماتكون داخل هيكل) » و لوحة تحكم 
او نظام تحكم قائم على [](11 . 


تخطى اشارة الخطر ((92481) (في 
بريطانيا) : عدم رضوخ القطار 
لاشارة الوقوف. 


مأمور الاشارات : الشخص المسئول 
عن الاثشارات في المحطة او المفرق 
و غالبا ما يتواجد داخل كبينة 


ستة اقدام : الممرالضيف بين زوج 
دن المسساراك قريية الشاعك + و تلم 
المسافة الاسمية كلك غرطن مبقة اقدام 
. انظر تعريف اربعة اقدام » و عشرة 
اقدام . 
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6105531 لإهننا| أ ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 


تخفيف السرعة : قيد مؤقت على 
السرهة يغية حماية قطاعات من البيكة 
تكون في حالة سيئة او تنتظر اجراء 
الاصبلامات غليها على سجيل السثال. 
و في بريطانيا » يطلق المصطلح على 
تراخ في القطار يعود الى تزاوج 
الخلوصات في مواد الربط و الوصل. 


عارضة / فلنكه (في بريطانيا) » راقده ( في 
امريكا) : قضبان تمد بزواية 90 درجة على 
المسارات لدعم اللسكك الحديد . وعادة ما 
تكون من الخشب او الخرسننة او الفولاذ و 
تثبت بلوازم وخردوات معدنية على السكك 
بمسامير التثبيت مثل مسامير الحربة و 
المسامير الطويلة المستدقة او المسامير 
الملولبة . وينبغى الأقسسارة الى.ان العوارطن 
في بريطانيا يتم تثبيتها على السكة بواسطة 
الصفائح القاعدية او المشابك » اما في امريكا 
الشمالية فيشيع استخدام مسامير الحربة. 


سكة زلقة : حالة تنتج عن التصاق 
واستقرار الاوراق المتساقطة او 
غيرها من المخلفات على مسار السكة 
و احتمالية انزلاق عجلات (دواليب) 
القطار مسببة لها التأكل و الاهتراء 
المبكر و تاخر القطارات. 


امر ابطاء : تقييد السرعة المحلية 
تحت حدود السرعة المحدودة على 
المسار . حيث يفرض امر الابطاء 
بصفة مؤقته لحماية عمال صيانة 
الطريق عند اصلاحهم لقطاعات من 
المسار على سبيل المثال. 


سليج : قاطرة تحتوى على محركات 
الحر لكنها تنتفر لمحركات الديزل 
لانتاج طاقتها الذاتية و تستعيض عن 
ذلك بالامداد من القاطرة الام المتصلة 
بها 
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6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 


صندوق الدخان : حيز مغلق ( عادة 
مايكون اسطوانيا) يلحق بمؤخرة 
المرجل قبالة صندوق النار( عادة ما 
يكون بالأمام ) داخل القاطرة البخارية 
دعامات المداخن و اعمدة المداخن و 
انابيب البخارالتي تتجه من و الى 
البخار /, صنبور التفريغ حيث يستخدم 
البخار العادم كتيار هواء فوق النار. 
اما في القاطرات فائقة الحرارة » 
فيحتوي الصندوق على راس السخان 
الفائق و على خانق الجهة الامامية ( 
اختياري). يتيح باب صندوق الدخان 
دخول العمال للقيام بتنظيفه . 


عمود المدخنة ( اختصار :عمود) ( 
في امريكا) : المدخنة ( في بريطانيا). 


سبيدر (المسر عة) (في امريكا) : 
مركبة صعيرة الحجم كانت تستخدم 
لذقل مفتشنو وعمال الس كة الحديد 
بسرعة من والى مواقع العمل ( باليه) 
. تم استبدال معظم المسرعات 
بالناحنات و الجيوب ذات العجالات 
المشفهه قابلة للسحب . 


اس بي تي (في بريطانيا) : تلفون 
مركز الاشارة - خط اتصال هائفي 
مباشر مع صندوق الاشارة المعني 2 
يتم تركيبه على او قرب الاشارة. 


خط متفرع : ( في امريكا) خط سكة 
يتفرع من الخط الرئيس » وهو يختلف 
فالخط المتفرع قد يمتد لعدة اميال 
طولاً » وا عادة ما تكون وجهة واحدة 
فقط في نهايته. 


اس بي يو ارف تي ( في الهند) : 
اختصار عبارة اختبار السكة فائق 
السوعة ذا الحنعء وهىغرية ذاتية 
الدفع تكتة_ذ كال وعيوتا 1 ك3 
الحديد. 
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6105531 لإهننا |83 
(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


تذكرة الموظفين : طريقة من طرق 
سلامة العمل تنطوي على اس تخدام 
نماذج . 


بعد معياري : مسار سكة حديد تباعد 
عن بعضها بمقدار 435ر1 مليمتر ( 
اربعة اقدام و ثمانية ونصف بوصة) » 
وهو بعد السكة الحديد الاكثر شيوعا 
في العالم باسره. 


العسث ل عن البح 


قاطرة ارشدد ( في بريطانيا): قاطرة 
مناورة توجد في محطات الركاب 
الكبرى و تستخدم في مهام تحويل و 
مناورة قطارات الركاب. 


مولد البخار : جهاز يستخدم عادة في 
قطارات الركاب لانتاج البخار بواسطة 
التسخين » ويكون عادة في القاطرة 
ولكنه قد يوجد في العربات الاخرى. 


عاكس البخار : عملية قطع يجريها 
مكبس البخار المتحكم فيه من الكبينة. 


ستيبلكاب (كبينة البرج) : ( في 
اريك قطرة كيرباتية بر ردويكيت” 
مركزية و مقدمة منحدره على كلا 
جانبيها. 

الفضيك : ركفو كل كرية الطعاء 


؛ ودوره شبيه بمهام القهرمان/ رئيس 
الندل (ر اجع مغنهم السبناعة النندقية ) 
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6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاأهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


سكة طرفيه ( في امريكا) : قطاع من 
السكة قصير نسبيأ تنتهي عند مطب او 
حاجز للعجلات و توجد بكثرة في 
الصالات . و ينبغي عدم الخلط بينها و 


بين السكة المتفرع التي قد تمتد لاميال 
او كيلومترات. 


ممر سفلى ( في بريطانيا) : نفق يمر 
تحت خطوط الس كك الحديد يتيح 


للركاب الانتقال من رصيف لاخر . 


المترو ( في امريكا) : سكة حديد تحت 
الأرض وعنادة .مسا تكون في السدن 
الكبرى ٠»‏ ويعتبر المترو من السكك 
الثقيلة لأنيا تعمل على مستسازاث 


المتداو ك في المدن و الذي يشير عادة 
الى سكة خدمة الركاب الخفيفة والتي 
تعمل تحت الارض معظم الاحيان. 


الشاحن الفائق : جهاز ميكانيكي يزيد 
من امداد الهواء الى حجرة الاحتراق 
في قاطرة الديزل » ويسمى ايضا 
النافخ » واكثر انواعه شيوعا ذاك 
المستخدم في قاطرات الديزل ويسمى 
الشاحن الفائق نوع روتز. 


ارتفاع جانبى اضافى ( في بريطانيا) : 
الخارجي عن الداخلي للسكة الحديد في 
المنحنيات » و تستخدم هذه الممارسة في 
الخطوط عالية السرعة ( حيث يتعين ان يكون 
الميل الجانبي مرتفعاً) وذلك برفع الجانب 
(السكة) الخارجي رويداً و تدريجياً قبل بداية 
المنحنى لتجنب اية ميلان مفاجئ. 


المسخن الفائق : جهاز في القاطرة 
البخارية يرفع من حرارة البخار 
المشبع بدرجة كبيرة فوق نقطة غليان 
الماء و يزيد من الطاقة والكفاءة. 
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(615اع1022ك1) دعلتدط ع6 :2223 اعتطن8ا تتام 
.طاعمع! مآ 


5 11161 ل :(15'ا) 510127523 ٠‏ 
21107 م1 كاعةت :21123 عغطا تدع ممع 0ن 
12101 ع0 امآ 0055 10 5اعع 2355م 

.320111 م16 

5 ]12] 1211020 ث :(1[15) :51127723 2 ٠‏ 
13156 2 12 121177عمعع ,لطنامتع 1202 
277" 002510610 3150 عله 5116815335 
0 تتاعطا 5ه عنتوتاعم0 لإعطا عوتتوعء6 "1211 
لعدنكدمء عط مغ غ0لظ .عاعدع لعنتدعتلع0 

01 102] لماعل هط 1نتزع اما عط طخلل 
كله]-خطع11 2 201012117 15 طاعتط؟؟ ,/5116123 

1205117 110210118 ع5617716 ع8 2255612 
0 


06712 لمعتمقطععم حل ناع21:5ط511021:2 2 ٠‏ 
عط ما تكله 01 '19ممناك عطا دعمدع1عمآ أقطا 
10151 2 2ه نعط مصقطء هماد 1اطحمامه 
عط1' "جع:8101" 2 25 لاما مكالم .عطماعمء 
215 01 17706 2010121011 ]12051 
2 15 عطاعطء 102022057 إعوع01 2 2ه 0م115 
.21 5 :511761611231 17706 10015 


٠ 511026116724102 )1[1(: 5‏ 
عآع2] 211020 01 عمكلمهط عطا تأصةء طلنا؟ 
0 عم116ع13م عط ,/إ[الدعقاععم5 .دوع تكتتاء 0ه 
5 ألتتقء عطا عتعط؟) د5عمنا لععم5 اعتط 
عطأا عقطاء 1210011 تإلتمعع 01 (#عطعتط ع6 م 
عطا ع1م1ء 211آ تتعاناه عطا 01 ملو اعاء 
3701 ما م010 11 ,كاتتةا5 ماعط 
لقكا وم رمرن] 

لقعا 2 ما ععالع0 لل :ادوع ط تع مناه ٠.‏ 
61016 لطاع عطا 13155 أقطا 70117مع10 
00 5115]3263117 تتدعأا5 526012160 01 
55 ,72161 01 أطلمم عمتلتهط عطا 
لتك روموع زه لقع مه :امم 


6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


التحويلة ( في امريكا) : الذقاط ( في 
بريطانيا) انظر ايضا تعريف 
1110111]. 


قاطرة التحويل (في امريكا) » قاطرة 
المناورة (في بريطانيا) : قاطرة 
صغيرة تستخدم لتجميع القطارات و 
تحريك عربات السكة الحديد. 


عامل التحويل : عامل سكة حديد 
مسئول عن تجميع القطارات و تحويل 
العوياك واشل الجساحة وو هنا 
يستخدم اللفظ سوية مع مامور الفرملة 
وذلك حسمن ذات الو صيبف الوظليفي 
للعمل فيكتب (فني الفرملة / عامل 
التحويل ). 


قاطرة صهريج ( في بريطانيا) : 
قاطرة تذقل الوقود والماء الخاص بها 
على متنها بدلا من مقطورة الماء 
والوقود . ويوجد الوقود عادة في خندق 
خلق الكبينة » اما الماء فيكون داخل 
خزانات على جانبي او فوق او اسفل 
المرجل ( ويطلق عليها بالتوالي : 
يريج جابي:؛ مسهريج سرج 
صهريج بثر ) . 


سكة جداعية : سكة متقرعة أو سكة 
اجتناب لتحميل السسحنات وعادة ما 
تستخدم من قبل الشركات التي لا 
يكون لها مدخل سكة مباشر خاص 
بها. 


عشارية العجلات (في امريكا) : 
قاطرة بخارية بترتيب عجلات 6-4- 
صفر. 

محطة طرفية ( خصوصا في امريكا) 
٠»‏ ( 1611211115 خصوصا في 
بريطانيا) : محطة توجد في نهاية خط 
الخدمة او السكة الحديد . 
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وكاث .(ك1ن1ا) دأطامم :(5ل]) كاك 


لكا ")نو رسن" 


الممد ى :(15ن1) "تعأاصتطد ,(كنا) «تعطع )ترد 
5 1285[ طططاء 255 101 0ع115 701157طامع10 
لكك لو بويج كيده 0دمع[تة؟ عسمتنامطط ممه 


اعع17011 12111020 خخ :12هتتتطء]5111 

320 خطتهغا عستاطصطعءدكة 101 ع0511مموع]1 
2077 :9/310 2 مآ 5كوه 12111030 ع متطء ]51711 
2 35 تتقططععلة]6 7115 تعطاعع م1 0ع15 اع 1ه 
0 06[ ع51281 
.("مقمصطعغع11و/ممممععلهة61") 


1 


21 220117مع10 ذخ :ك1آنآ) عساعي علسد 1 
01 105120 تتعا172 0ه لاعن لاه 115 معتتتوهء 
ا :15112113 15 اعن؟ عط]' .تع لمع 2 ع طتاستقط 

1عغ72 عغطا ممه طدء عغطا مستطعط تععلصتاط 

26177 :01 رع3601 ,01 م510 تتعطاء زه حكلطتهةا 
مكلطها ع510 :لإاء'اتاععموع2) #علاهط عطا 
.(كلمها لاع بعلمةا 52001 


101 5101125 01 تتتامد ذل :1121 انوع 1 
20 كلطتت :ق5 0م15 ماع01 ,ألطعاءع] عستلده1 
لككاروووععج [نهج: امع نل دهده تتعطا عمتكقط 


17 لتوع]5 ثم :(5نا) *7ع[عع2-1771ء1' 
1 أع 76 3-4-6-0 ارا 


5 .,(.5.ل] .زوء) 51261011 72112:21تاع 1 
ه عاعط7 5160 52105 كذ :12لا .روء) 

01 65805 ع1716ه5 01 عملا :ق2اكللة1 
١‏ 


6105531 لإدننا| أ ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 


تى ( في امريكا) : لقب يطلق على 
سلطات النقل بخليج ماساشوتس ( ام 
بي تي ايه) و خط خدمة المترو الذي 
يمر خلال مدينة بوسطن بولاية 
ماساشوتس. 


مؤشر العرض ( في بريطانيا) : رقم 
لامع يلحق عادة بالاشارة التي تشير و 
على المحطة. 


بمحاذاة المسارات لتمد القطارات 
بالتيار الكهربائي » وتستخدم في اغلب 
الاديان في شبكات المترو او الذقل 
السريع, 


الرضيف الناقة + يشير الى الرصيف 
و ترتيب المسارات المعياري داخل 
الفحطة ‏ :قدين ميكل القطار ينف 
بمحاذاة الررصيف وقد يمر من الطرف 
ذاته, 


أو أكذ سين امكذاد ركه عموفنة و 
يعمل ذلك لابعاد اللسكك الفائنضة و 
تحسين الخدمة. 


عارضة (في امريكا) » فلنكه (في 
بريطانيا): جسم مستطيل الشكل 
يستخدم كقاعدة للسكة الحديد. 


لوح العارضة : لوح يسمر على 
العوارض لتثبيت العوارض في 
مكانها. 

تي أو اقف«سسي + اختصسار غبارة " 
مقطورة على عربة مسطحة" ذقل 
بضائع انترمودال . 


....... : قطعة تعطى لسائق القاطرة 
تصرح له استخدام جزء محدد من 
مسار بعينه . 
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101 1130م ى :(105]) 1 ع1 . 
757031 227 112553011156115 
11 5116157357 عطا رخ 1 8/8) 011 ناخ 
0510115١١ 5‏ داع تامغخطا 


مخ ك1نا) 120122)601 ع«طتوعط 1 ٠.‏ 
0 لعطع2]2 :15112117 نهنا 0ع11216جطنا111 
101 12610101م 21110721 5 0للد1201 515021 
10211115مم2 طتةنا 


5 ]2 انه لعلتتاععاء سخ :لندخ] تلط 1 ٠‏ 
.5 م10 0011761 5117185 ,5كاعة3 عطا 5م210 
1210 320 5117:3355 12 22050137 0ع5ل1 
لكك ورررم وزو ]اومهتا 


مما؟ عغط]!' :هام طعداوعط 1 ٠.‏ 
2 غ2 الاعطاعع مفتتتة عاعدخا نه جره نمام 
عطا ع210525510 115نام طتهتنا عط 1 .2002اد 
عطا 01 20اء عطه ]1 ع طاكتتته ,بمحرم هام 
لدع اعطاه عطأ اناه 0355م 2227 220 ,105 2]ا5 
عطا 21028 11285لاطمتادم» :ز6 526002 عط 01 
>1ع3]] عمتةد 

01 1770 ع8لاماطلدمن) :10111128« طعتناوتتط 1 ٠‏ 
03 2 01210 131115335 اأماعتلء ]011 عامل 
0 ع000 طعاكاه 15 حتط]1' عاعده 1ه طاعمءا 
20/01 ع25اع12] أمملطتتالع1 عتممتطتاء 
.11 10010176 

تكةلناع طماعع1 د :(ك1نا) تتعمععاة :(5لا) 112 ٠‏ 
1030 101 535 3 35 0ع115 اعء اه 
لككار يامو 


0 لم501 15 طاعتط؟؟ عتدام ذخ :عأادام ع1 ٠‏ 
.12 ا كلتة1 عطا ع طتل1آمط ,5اعمعع51 


-1 113116" :101 36017712101 مخ :')"1001 2 ٠‏ 
أطعاع1 0021 طتتتعنسطا) "00-12-01 
لكك زو روم 


2 10 معلاع أعع[00 621 1وتقطم ى :مععاه 1 ٠‏ 
0 متتط ع112م0طاناة مغ 1101ل 176 مجدامع10 
ع3 عاعما 01 طعاع ناد 1ة1نا311م 2 ع5 


6105531 لإهننا|أ ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


المقدمه والذيل ( في بريطانيا) : قطار 
بقاطرتين في كلا نهايتيه وذلك لسهولة 
تغيير اتجاهه. 


التوربيدو ( في امريكا) : مفجرة 
صغيرة تربط بشريط في اعلى السكة 
بغية تحذير القطار المقترب من الخطر 
الواقع امامه . يحدث التوربيدو صوتاً 
عالياً عند تلامسه مع عجلة القاطرة » 
و بذلك تبعث اشارة للسائق لتخفيض 
المضوعة ال 20 ميل :في المساعة او 
اقل . و لايستطيع القطار متابعة السير 
سرعته الاضيادة الايد قطلعه ساف 
ميل واسد على الاقل بط نقطة الالتقاء 
مع التوربيدو. و في العادة ما يستخدم 
زوج من التوربيد ( أي اثنين ) وذلك 
التوربيدو الان عتيق وبالي وذلك لان 
بنية كبائن القاطرات الحديثة محصنة 
ضحد الصبعوة و بالكالي تكون فلك 
الاجهزة عديمة الجدوى. ( تسمى في 
بريطانيا ومخهمم)ء1) . 


انبوب التوربيدو : مصسطلح عامي يطلق على 
نوع من خزان الهواء المركب على السقف » 
حيث تشبه الخزانات الاسطوانية الطويلة شكل 
انابين اطلاق التوربيدات التي كانت مستخدمة 
في قوارب الحرب العالمية الثانية و قد كانت 
مدمجة ضمن تصميم القاطرة نوع ثي ام جي 
اس دي 24 و تم تعديلها (في كل من المصنع 
و عند الجهة المستخدمة) في انواع القاطرات 
الاخرى مثل جي بي 7 » جي بي 9 و سي 
اف 7( خصوصا عند تركيب تلك الوحدات 
في قطارات الركاب او ضرورة وجود 
خزانات مياه و وقود اكبر حجما). 


حقوق استخدام السكك ( في امريكا) : حق 
قانوني تملكه شركة سكة حديد لاستخدام سكك 
الحديد التابعة لنركة اخرى بموجب الاتفاق 
بينهم او سابقيهم. » و قد تفرضه جهات 
القازمية ككومزة مال كشرظ لعملية الاتنماج : 
يسمى في بريطانيا 0018/15 11111128 . 
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71 متدنت خث :ك1نا) لتدا 0صند جره ٠.‏ 
01 عكدء 101 ركل2ء طاهط غ2 5ع117أمطامء10 
0121051115 


2105177 القمد ى :(105) 1010600 ٠‏ 
0 1211 عطا 01 مما عطا ما لمعم هناد عع 1 كعل 
251 01 1312 ع متطعة10مم3 عله 2111 
2015 1010 2 دعتوعتك ملعم01] 4خ .مدعغطة 
بإععط/17 ع0)117جطمء10 2 3/11 أعماممه راممنا 
0ععم؟ ععتنالع1 ما تاععطاعمء عطا ع طتلهمع51 
2010© 1312 عط زووع1 01 طامحط 20 6 
5 1 2111نا 0ععم5 01151221 115 عمطتتاوع]1 
1 ماعط 00متزعء5 علتدط ه أمدع1 غه ل0عاء 125 
120110021177 ' .عع ع0 عطا لماع مدامعمء 
501120 عط غ124 عنتتاكدء 0غ 2115م 12 150 
5 0161175 113112 8111 لع 17عاماعوع1 
5 عأع0501 0211797 معد5وء ع3 100337 
0112021001 '5ط3ء 0176جطمع10 ماع 1200 
و1 عطأ ولاع20ع1 مناع ا تاكممه 
لكا (يمئهوماء<1112:1]) .ووعاء5نا 


970 2 101 لتتاعا عمداد ذخ :ع1 10106060 ٠‏ 
,1028 عط'1' .011 'تاعوع] 211 0ع]2نامم- 1001 01 
عط لع[طصمعوع؟ طاعتطى) ككلمها لدعضلسمتاهء 
1 1011لا زه 5عطتة طاعصتتدا ملعم01) 
01 مع 1دعل عطا ما تدوع ]م1 عاع:7 (502315 21 
2 طلا60) 0ع011ناعء1 لمة .51024 تلاط عطا 
(53515 أع211 اع عله ده لمتة 17ماعد1 عطا 
027 عغطا 35 اعناد 1175أممطامعم1 تتعطأاه 16 
15 عطا طعط؟ لإالدع1م7)) 017 الله ,029 
561171 11212 225512861 010آ 0عع13م عزء 171 
ككلطةا ع5]0128 77261 320 اعد تاعع 131 له 
.(011110ع] عتاع1 


خاعة لدعع1 عط1' :(5نا) وخطاعكت ععدئاء2: 1 ٠‏ 
عط 15 0] تإمدمطدامء 12111020 عمه 01 
عطا :53 مغ لعع2ع3 35 ,تتعطاممة 01 ككاعة ا 
تغط :اه لعتاععم20 دع 1مدمصامه 
0 0ع17ع00 ع6 2150 2233 :15م0ووععع160م 
5 ,16م2قهةءئتء 101 ,01126015ايع1 امع لطتماء 507 
115 .106151 3 01 602011052 23 
كك بكزن]) ورعومم 


6105531 لإدننا|أ ج58 
(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 


دارة السكة :_جهاز كهربائي يستخدم 
لشاكية و در هنة كلو السصان عن 
المركبات ويستخدم في نظام الاشارات 
المنطقي , 


جوار السكة :وهي مسافة بين نقطتين 
على النسنات. 


الة رص السكك : هي -في الأغلب - 
قاطرة تستخدم في صيانة السكة» 
تكون مجهزة بأدوات لرفع السكة و 
بارياش تتيح دفع الحصباء تحت مسار 
السكة لضمان المستوى و درجة الميل 
الجانبي. 


منحنى انتقال السكة : التطبيق التدرجي لرفع 
ميل الجانب الخارجي للسكة و تضييق قطر 
المنحنى » يتم احتسابها بموجب سرعة الخط 
المتوقعة و القطر النهائي عند الاقتراب من 
المنحنى ؛ و تسمى ايضا منعطف او لولبة 
الانتقال. 


ترخيص السكة ( تي دبليو سي) ( في 
امريكا) نظام مراقبة الاشغال ( او سي 
اس ) ( سي ايه) : نظام بترخيص 
اشغال السكة الرئيسة باستخدام نقاط 
محددة مثل علامات المسافة و 
التحويلات او المحطات. 


مدحرك اأجر الكهربائى : موتور 
كهربائي ضخم يستخدم لدفع عجلات 
القاطرة الديزل الكهربائية . ويعتمد 
هعد موتورات الجر على ترتيب 
الاحصنة. فمعظمها لديه محاور دفع 
مباشره و البعض محاور تدفع 
بالتروس. 


امداد بقدرة الجر : امداد القدرة 
لمحركات الجر الدافعة في القطارات 
الكهربائية. 


اقتفاء : تكون التحويلة في وضع اقتفاء 
اذا كانت كلتا الارجل مندمجة في اتجاه 
السير . انظر تعريف ع12010 . 
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101 عع الع لمعتتاععاء مذ :أتتاعنتك عاعد: 1 
تتوعء 15 عاعة1] 01 100اع56 2 2ط 101105م 
85 عط مآ 150 0طنة ,دعاعتطء؟؟ 01 

101. 


طعاام عاع2 1" 
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عط 35 12015 كلخ .0مء5 2 ما طعة10ممة 
.1112111 005 521701 30 5121701 170115111011 


(كنا)171)0) المسمنتدد؟ ع1ع2 1 

0 021:01 0661122117 
5 "10 لاع 55:5 ث :(4ن))(0)15) 
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عط ده 05طعءمع0 120015 امتاعة 1 

220 211012 تناع امه 220115765مع10 

1107ل اأعع011 عتكقط )1/105 اع01زءع15م0ط 
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لككاروو ليرج 
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عطا ما ع5 101 1120101 أقطا 01 دوع1 
.طاعوظ عع5 .1ع:35] 01 ممتاعع لل 


6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذأاودع) 


متدرب : موظف جديد في عمله قد 
الحديد. 


موظف القطار: موظف مكلف بالخدمة 
في القطار مثل السائق » فني الفرامل 
» عامل التحويل. 


ناظر القطار : موزع مهام » وهو شخص او 
المربعات المخصصة . 


امر قطار : نظام ترخيص اشغال 
السكة الرئيسة باستخدام الهاتف او 
التلجراف و المحطات على جانب 
الطريق لتمرير الصلاحية الى طاقم 
القطار. 


سجل القطار ( في بريطانيا) : كتاب 
او اضبارة سائبة الاوراق يحفظ داخل 
كبيئة الأثسار اكاز يسكهم لنوين 
مرور القطارات و الرسائل الممررة و 
غيرها من الوقائع المحددة. 


مجموعة القطار : مجموعة من 
الوحدات المتحركة التي تربط بشكل 
دائم او شبه دائم مع بعضها لتشكل 
مجموعة موحدة من المعدات » وغالبا 


تريدل : جهاز ميكانيكي او كهربائي 
بدقة متناهية » و هو يختلف عن دارة 
السكة التى تدير عمليات الكشف على 


امتداد عدة اشارات . 


مثلث ( في بريطانيا) » وصلة ثلاثية ( 
في امريكا) : وضعية سكة تسهل 
برمتها. 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 50 
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6105531 لإهننا|أ ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


تكد في ابر يكا شك أساسي : 
وليس في كندا) انظر تعريف ع1ع180 


رسمية) : عربة بضائع ( في امريكا) 


السكة الدوارة : قطاع من السكة دوار يتيح 
عكس اتجاه الوحدات المتحركة و السماح 
بالدخول الى عدد كبير من س كك الاجتناب 
المخصصة لصيانة القاطرات من داخل منطقة 
صغيرة المساحة. 


هه محطة مشتركة او صالة مشتركة 
(في امريكا) » 5120100 01046[ ( في 
بريطانيا) : محطة سكة حديد يتقاسم 
السكك و المرافق بها شركتان او اكثر 
من شركات السكة الحديد. 


اعلى (فوق) ( في بريطانيا وخلافها) : اتجاه ( 
عادة ما يكون صوب لندن ؛ او عاصمة البلد » 
او مقر شركة سكة الحديد المعنية ) او الجانب 
الجانب الايسر عند مواجهة الاتجاه اعلى/فوق 
)ادهو حكن الأقداء إسقل/ تمك وعانة ما 
يرتبط هذا الاتجاه مع القطارات و الاثشارات 
ذات الرقم الزوجي . 


ه يو بي ( في امريكا) : الاسم الشائع و 
العلامة المعروفة لشركة سكة الحديد 


يونيون باسيفيك ريلرود . 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 51 
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6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


فرملة باكم : فرملة قطار مستمرة 
وهي امنة صد العطل اثناء التشغيل 04 
ويتم تشغيلها بواسطة اداة خوائية 
(اداة تفريغ الهواء) في القاطرة » لكن 
اللجم فيحدث فعلاآً عن طريق الضغط 
الهوائي عند اطلاق الاداة الخوائية . 
وقد استبدلت حاليا في كثير من 
الاماكن بالفرامل الهوائية. .. 


شاحنة البضائع ( في بريطانيا) عربة 
البضائع (في امريكا) : عربة سكة 
حديد مغلقة » او وحدة من الوحدات 
المتحركة تستخدم لنقل البضائع. 


شاحنة ( 4") ) : كلمة عامية تعنى السبنسة. 


أطءا تهطك الى .لاا دبإطدلا :8 


كاس الماء/ مقياس : جهاز يظهر 
مستوى الماء في المرجل. 


عربة طرفيه : مصطلح تستخدمة 
شركة شيكاغو بيرلنجتون و كويئسي 
ريلرودء و شركة شيكاغو اند نورث 
ويسترن ريلرود و شركة اتشنسون ٠‏ 
توبيكا وسانتا فيه ريلرود بدلا من 
كلمة السيتئيسة . 


في جانب الطريق : جانب السكة ؛ و 


ربما جاء المصطلح من كلمة حرم 
الطريق . 


الحديدية. 


صهريج _بئر : نوع من القاطرة 
الصهريج » حيث يركب خزان الماء 
بين الواح الهيكل وتحت الكبينة و 
المرجل. 


1 
مهبط تستخدم لنقل الاحمال زائدة 
الطول . 
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6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


العجلة : الجزء الدوار الذي يكبس 
عادة على المحور ويركب على عربة 
السكة او شاحنة القطار او البوجيى. 
يتم تصنيع العجلة بواسطة الصب او 
الطرق او بالمعالجة الحرارية لتصبح 
ذات صلابة معينة . يتم تسوية وتقويم 
العجلات الجديدة ليكون لها مقطع 
جانبي محدد قبل ان يتم كبسها على 
المحور الجذعي. يجب فحص المقاطع 
الجانبية للعجلات بصفة دورية للتاكد 
من سلامة ودقة تداخل وتراكب العجلة 
مع السكة الحديد. ان العجلات التي لا 
يتم تسويتها وتقويمها بشكل صحيح 
تزيد من مقاومة الوحدة المتحركة و 
تقلص من كفاءة الطاقة و قد تتسبب 
في عدم سلامة و امن التشغيل. تتكون 
العجلة عادة من جزئين رئيسين وهما 
العجلة ذاتها و الاطار الخارجي » 
حيث ان اطار العجلة مصنوع من 
الفولاذ و يتم تسخينه ثم كبسه على 
العجلة ويظل ثابتا حتى يتقلص و يبرد. 


صعود العجلة : عملية صعود العجلة 
وعادة ها يكرن الصمتهوة للداكل ان 
ناخية البعد الداخلى للسكة وثلك سبب 
رئيس للخروج عن المسار . يحدث 
صعود العجلة داخل المنحنيات 
(المنعطفات) وذلك لاهتراء شفاه 
العجلات او بسبب عدم صحة الزوايا 
. انظر تعريف 2055100 12211 . 


شفة العجلة : القطاع الداخلي للعجلة 
والذي يركب بين السكتين . وتكون 
الزاوية بين دعسة العجلة و الشفة 
مخسبوطة فوق النسسكة وذلك لمقع 
المسرر . انظر تعريف 1011 
10 همهم. ‏ ان شفة العجلة جزء من 
اطار العجلة. 


انزلاق العجلة : فقد الاحتكاك ببسبب 
السكة الزلقة او العجلة . كان انزلاق 
العجلة امرأ مالوفاً فى القاطرات 
البخارية في بداية السير ويعود ذلك 
للعزم المفرط الذي يتولد عادة عند 
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6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذأاودع) 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 


السرعات المنخفضة. كانت القاطرات 


البخارية تحمل اجهزة تضخ الرمل 
بغية زيادة الاحتكاك عند بداية الحركة. 


عامل نقر العجلات : وظيفة سس كة حديد كانت 
مويجونة نن الماشسي + بحينك يتم اوخليق: 
اش خاص لنقر عجلات القطار بالمطارق و 
سماع الصوت الناتج لتحديد العجلات 
المتكاملة / المندمجة » او العجلات المتشققة 


البخار لكذها موجودة في بعض بلدان اوروبا 
الشرقية . ان وجود الصيانة الحديثة المخطط 


لها تلغي الحاجة الى نقر العجلات. 


مداس العجلة 9 المقطع المخروطي 
الشكل يعض القسيئ :[ عادةاها يكون 
واحد بوصة و ميل 20 ) من العجلة 
وهو نقطة الفلامس الأسان مع الببقة 
. انظر تعريف 102وع20 1211. 


الصافرة : تستخدم صافرات القطارات 
الفظار للتواضسل مع عمال السكة 
الحديد الاخرين.. انظر تعريفة ضاقرة 
بواسطة الصافرة . و يلقب بوري 
الهواء الموجود في قاطرة الديزل 
بالصافرة » حيث كانت صافرات 
القاطرة البخاررية في الماضى تعرف 
الميلادي في امريكا. 


شاخص (عمود)الصافرة : تحذير 
مبكر موجه الى سائق القطار عند 
الاقتراب من مكان مزلقان » وهي 
النقطة التي يتعين على السائق عندها 
اطلاق الصافرة او البوري. 
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6105531 لإهننا| ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


عطل الجانب الخطأً : عطل في نظام الاشارات 
يتسبب في جعل النظام في حالة خطرة. 


أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 


ترميز وايت : نظام يصف ترتيب 
عجلات القاطرة البخارية مثال 4-6-4 
٠‏ 2-10-2 . فالرقم الاول يبين عدد 
العجلات المرشدة التى تقود القاطرة 
الى الافات . اما الرقم الثاني فهو رقم 
العجلات المرتبطة ( السائقه) . اما 
الرقم الثالث فهو العجلات الوسيطة 
المقتفية وهى عادة ما تسند صناديق 
النار كبيرة الحجم. ويتم وصحصف 
القاطرات المفصلية بشكل مماثل » 
فعلى س بيل المثال : حيث ان قاطرة 
شركة يونيون باسيفيك نوع بيغ بوي 
توصف بانها 4-8-8-4 » حيث ان لها 
اربعة عجلات . تتبعها مجموعتين من 
العجلات السائقة تتكون كل منها من 
ثمانية عجلات » ثم توجد اربعة 
عجلات مقتفية تحت صندوق النار . 
ان الأرقام تسمل العجلات الموجودة 
في كلا جانبي القطار ء فالقطار ذو 
ترتيب 2-8-2 يكون عجلة واحدة 
وسيطه » واربع عجلات سياقة » و 
عجلة وسيطة خلفيه في كل من 
جهاته الجانبية. 


ملوحة /تلويح بالخافقات : اشارة 
تحذيرية توجد في المزلقانات / التقاطع 
السطحي وتتكون من قرص دوار 
مواجه لحركة الطريق وبه اشارة 
حمراء في وسطه . يكون القرص عادة 
متدلياً مباشرة للاسفل » لكن القطار 
المقترب يضبطه ليلوح من جنب الى 
جنب »؛ ويتقد الضوء الاحمر او 
يومض و يقرع الجرس . 


سينج ( في استراليا) : كلمة عامية 
تشير للمزلقان او التقاطع السطحى . 
تقاطع ( في امريكا) . 


55 


01 ططع انزو لل :201261012 عأنتط اا 

إعع176 106022001576 لمدعاد ع متطتعوعل 
ع1!' .2-10-2 ,4-6-4 يع ,ذا 7عططعع مفتتة 

01 نعط لطتام عط و1201 تاءطالصتتط )1115 
عطلعمء عطا 0دع1 ماعط غهطا واععط؟ "1106م" 
01 2111261 عطا صا 0جمعع5 عط]1' .تنه مم1 
ع3 10110" .("واع211ل") واععط8؟ ل0ع1متامه 
0 151131177 ,كاععط م101 عمتلتهن عطا 
0 131861 10 011ممناد 2101106 
1113:177 ع2 201175طمع10 ل0ع121نا 11م 
عقاعوط ومتمنا 2 ,عامصدعءء عه .لعطترعوعل 
-4-8 2 35 11560عوع0 ع6 170110 "803 815" 
ركاع76 10101 كقط 1104م عط متعنتعطن ,5-4 
5 ,0121515 01 اعد 0 /[6 0ع:101101 
اععط7 24 320 باأعد ناعم واععطا؟ 
5 ه11" .11100 عغطا علطن عتعمط 
عطا 01 د5ع510 طامط جه واععط؟ عط عمساعم1 
1207 7011101 عماعمء 2-8-2 2 50 ,عطاعمء 
101 1ط 2 20 ,كل01117 :10111 ,101 عمه 
.لمعه عطا 01 عل51 طاعوء مه 


85 01206 01 أع'اع.[ ذخ :11187135 

2 0 002515625 515221 ع لتمتة 1717 

2 716 ع 1د 1]020 ع ماعد] 015 5 اع 517710 
015 عط!' .عنتامعه عطا سا غطع 1 0ع1 

0 غ61 ,0010 ألاع5)131 دع مقط نإ 1ل2متامط 
]1 م56 17/111 طتةنا عو متطاعة10مم2 
111 غطع1! لع عطا ,ع510 مغ ع510 مامآ1 

7111 1اء5 2 لطة طادةا] ناه عأممتمتن 111 


ما عنتنااتد] خ :عتتالتد؟ ع510-ع م1١1‏ 
لاع 555 عغطا دع'0دع1 1624 ماعاولاد ع طتلهمع1 
12125610115 2 12 


01 10551185 1030 101 513125 :(لآث) 2-15 
(5)) 010551085) .0055126 أعلاع1 


6105531 لإهننا | ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


٠ه‏ الساحة : موقع تتم فيه مناورة / تحويل | 15 عآنماة ع تالاه ماعط" ممتتوء10 ى :0:ولا  ٠.‏ 
الوحدات المتحركة من و الى 5 اماع11 ,3125 7م11 له م1 لعطء ]51711 
القطارات » و تحميل وتفريغ الشحنات 220 ]02515» عطتة ,0ع121020ا اه 0ع10230 
وضم القطارات المجمعة . ويسمى ١|‏ 102ناآآ :1ه 330ل 01355142602 150[ث .ملا 


ايضا ساحة الفرز او ساحة الحدبة . لقا مويه 

ه مأمور الساحة : الشخص / الاشخاص 1 ع1طتكمممدع؟ (5)مهذ5اءم عط" :دعاس لمرو 
المسئولون عن تشغيل و تنظيم جميع ع1 .310ئز عطا متطكتى عقعده 211 عسناءتلممء 
الحركة داخل الساحة . حيث يعطى 50 35ك لاعتط؟ 101 15ع010 5ع (٠اع‏ 30223511 لا 
مدير الساحة الاوامر التي تحدد مكان ع[طططع015355 02 ع[طططعدكة م1 مع010 12 معطا 
و وجهة العربات بغية تركيب او 200011 


ه التعرج ( شائع في امريكا) | 217999 :59911125261 (0017متطمك .5.ل]) ,222 215 


>1ع23ططء5171 : طريقة لصعود التلال 3111165 عط عتاعط:8 ,وااتط عمتطستك 1ه 
» حيث تعكس القطارات اتجاها لفترة | 10 متهع3 16971565 اعطا لطة ,علتط:8 2 1012 ممتاءع تل 
ثم تعكس الاتجاه مرة اخرى لتكمل 011117[ 15 علاطتامامه 
رحلتها. 

أطءاتهطك الى .لاا دلإطدلا :8 56 6105531 لإهننا | ج58 


(عأطوعك-طذ أاودع) 


المصدر 9 
11110102721 :10101/11119111 مه // :اط 


ملحوظة : يطلق عمال السكة الحديد -من واقع عملهم - مصطلحات و اسماء خاصة على انواع و اشكال 
القاطرات و المقطورات والمركبات و القطع و عمليات المناولة و الحركة » و تختلف تلك المسميات من بلد 
الى اخر داخل الوطن العربي » تماماً مثل اختلاف المسميات البريطانية عن الامريكية. 


الحتكه ‏ ا ه هك 515 ك1 كذ > - ار 
|8 هش اال اال انالا .. اله 
اكاك كا 


ا 
(الشكل -5) الأبعاد العامة للقاطرة 


المصدر: الموسوعة العربية 
-177177577.33// :خط 
-6111210] _/0112211111-01150135 1125721006 متمح» 21200111 مطم. عدع120 1 /حطتم». 7ع م370 


أطءاتهطك الى .لاا دلإطدلا :8 57 6105531 لإهننا | ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


ملحق 1 


المصطلحات الفنية المستخدمة في اتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي 


اللغة العربية 


أبعاد تحميل 

إشارة خروج 

إشارة مؤخرة القطار 

تباعد السكك 

تقاطع سطحي ( مزلقان )* 


الحمل المحوري المسموح لكل متر 


طولي 


الحمل المسموح لكل جزع محوري 


خط سهلي 

رصيف 

السرعة النظرية الأدنى 
سكة اقتراب 

سكة تجاوز 

سكة ثانوية 

سكة مزدوجة 

سكة منحدرة 

سكة وصول 

سكة مستعملة في الاتجاهين 
الطول الأدنى للرصيف في 


المصدر 0 


اللغة الفركسية 


الاعططاعع 2ط عل 6ه طة 0 
5011 ع0 515091 

عتاعنان عل 515021 

5 و5ع0 عامط 
10 232 2355256 


1116211 ]126 :هم ع211]01156 1/1355 


لاعلدىء 021 ع2111501156 2/1355 
عمع2023 عل عمع رآ 

عصتدام عل عمع1آ 

01011 

6 عل عال2تتتصتمم عووع171 
5ع 17016 

العماء355م06 عل عزه17 
ع 177016 

ع020211عع م1701 

6011 م1701 

001116 اع م1701 

2021 م1701 

ع11اهل عزه170 

عمناءة06 عذه17 

عنكتتتة 0 17016 

ع1156قطةط م1701 


5 0165 011315 5ع0 1011112216 11اغنا0128آ 


المحطات الرئيسية 1160115 
طول السكك الممتدة 6م6710 غ01 عل 1تاعتاع00.آ 
أطءاتهطك الى .لاا دبإطدلا :8 58 


.00 » 11/اطناص]أهط/حاة أاوصطع/ن:60. طنا. لاأدع ا أطل//:صااط 


اللغة الانكليزية 


1030128 0115 

لقمع51 لد 

لهمع51 211 1' 

دكاعة1!' 01 5تعامعن) عع اع6 ع0 15]3دآ 
8 )يآ 


عتاع11 تدعطاآ اعم 1/1355 0ع01172 ناكل 


علعدط ناعم 11255 0ع0112 تاذل 
77 110111311 

عملنآ اعنرعآ 

1م ]و اط 

ع6 2الالطتسصلط لمستددهلل 
كلعة11' طاعدم ممم 

85 225515 
كلعة11 1020م 

عاعة1' 5660010215 

عمارآ 02118 7املكة لا 
عاعة1' لع1نات) 

عطارآ ع2118) 51320350 
عاعة11' ع1طناهدآ 

عاعة11' 1001725120 

عكاعة11' لمتامطص] 

كلعة]1' ع1ط1ومع رع ]1 


1م211 12 طاع دعا متام نجاط لدمستصمتل13 
2005ذ 


211135 عاعة 1' 


6105531 لإدننا|أ ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


الطول الفعال الأدنى لسكة الاجتناب 70165 065 6[ة7صتصتمط 116انا تتاعناعودمم.آ 


عارضة (فلنكة)* 
عَارضَة خرستانية 

غارضنة ختية 

عارضة وسطية 

عربة بضائع 

عربة بضائع صومعية 

عربة بضائع قياسية 

عربة بضائع رافعة 

عربة صهريج 

عربة مسافرين 

قاطرة 

قطار نموذجي لاختبار الجسور 
لوحة تحديد السرعة 

محطة 

مقطورة 

الميل الأقصى 

الميل الجانبي للسكة 

الميل الجانبي للقضيب 


* إضافة من لدن المترجم . 


قاع مع 61 ”0 
111 
غ66 لاع عؤ15ء11235' 
5 اع ع15ء1125' 
121611601211 عؤ15 112351" 
7 
6 -ممع1773 
الا 
6110 لممعة 1717 
1[ 'ا1عوع1 17173502 
65 3 17011116 
| 
15 165 11اعلةء ع1 :0101م عم:5-طتة1 1' 
71655 ع0 1]2102مستاقل عل بتدعاطة 1" 
ع0 
11 
1121 10611716 
5 ع1 مه 1خم ه17 


آنه ندل 172121210 


كلمات متنوعة خاصة بالخطوط الحديدية 
مواد الربط 15ء1م1ه » مواد الربط الفوسلو 175ع1م011© 7055101 » مثبتات الباندرول 201لصوم 
65 »؛ مسامير الحربة 5ع11م5 ع170 » نقط المقابلات و التخازين و خطوط الساحات ع10]ء7/16 
0 غطعاء:] , دوعتت عع5]01:3 , 5]زمم ٠»‏ العربات المنخفضة 005ع72 ووعع162 » نعلات الفرامل 


(القباقب) علط ع50و » 


أطءاتهطك الى .لاا ولإطدلا :با8 59 


طأعدع.آ 510128 انطاع5ن] لدممتصتل1 


ع عع 51 

تعمع516 عاع 1م00 

اع مع516 اعل171700 
اعمعءع51 ع2 1لع 1ع م1 
7 

ممع 5110 

ممع ه17 510220220 

مع 1١‏ لإتامهة 0 

م1260 علمة 1" 

طعدهن)/عع2 ةن 

1 17 

كطتاوء!' 811036 101 طلة1' أده 1' 
0 امتاع ادع ]1 لعءم5 
52000 

1111 

01201 1/1112 
كلعة1' 01 غمدن) 

لنه] 1ه غصدن) 


6105531 لإهننا| ج85 
(عأطوعك-طذأاودع) 


ملحق 2 


مسميات موظفو وعمال السكك الحديدية وصيانتها 


ميكانيكي قاطرات عام؛ فاحص شاحنات المقطورة عام» كهربائي قاطرات عام؛ سائق قطار» ناظر 
محطة قاطرات» رئيس فرقة الخطوط الحديدية» مراقب خطوط حديدية. مأمور حركة قاطرات» سأئق 
آلية سكة حديدء» مراقب قاطرات عامء فني إشارات عام. 


ميكانيكي قاطرات؛ فاحص شاحنات المقطورة » كهربائي قاطرات؛ مساعد سائق قطارء مساعد رئيس 
فرقة الخطوط الحديدية» مساعد سائق آلية سكة حديد. مأمور حركة قاطرات » مشرف عمال سكة 


توكانيكي قاكل نات «مسافي فاحضن #تالعتات النستلووة مساعد» كورياتن 'فالار ايك تنداعد عامل يفك 


أطءاتهطك الى .لاا وبإط دلا :با 60 61055231 لإهننا |83 
(عأطوعك-طذأاودع) 


ملحق 3 
روابط عن القطارات - عربي : 


المؤسسة العامة للخطوط الحديدية - السعودية 
اطغ .1 مه 1ع /ع511011211/27/5.01. 1117/17 //نصخط 


برنامج توسعة الخطوط الحديدية ‏ السعودية 
3م 021051010/0612:111].25م21151011.60103/52:10111:211672م311011311672 7715/17/5 اطاط 


الهيئة القومية لسكك حديد مصر 
لمتخطعجع 2005/10 /ع»017.6ع. 1ته تام تاعء. 1717/17 //:صاخط 


المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية 
1110 1101-0172م 70 مطام.ءتع لطا / 1ن /ع 113.01١دد1».‏ 13/17/17 //:مخخطق 


الاتحاد العربي للسكك الحديدية 
.355 الاألة احتلة. 17/177157 //نصتخط/ 


دليل مواقع النقل والمواصلات بالعالم العربي 
١-1-1‏ 4210© كه 1ا//:صاخط 


روابط عن القطارات - انجليزي : 


موسوعة الويكيبيديا - بحث تحت كلمة ( 0نة11) 


00 


5 6012.017 1ك11/”ا. ماع //نصاغط 


أع"ا لمتام. كطته كا 17/17/13 //:نصاخط 


موقع مجلة القطارات 
/قتكا لحطتامء. خطته كا 1717/53 //:صاغخط 


صور القطارات 
أع0. وعنتتاع 1م لته1. 17715577 // :م خط 


مططام.0]05م 312 /كلنا.177175/15/.131123101012011110112811212.60//:نصاغخط 


المصطلحات الفنية للسكك الحديدية - انجليزي 
لمغطا؟. ىمع اع /حطمء. لدع 1ممتطاعع 17/337 1ته1. /7/17/17//نصاخط 


الاتحاد الدولي للسكك الحديد 
]1 3550. 1ن 15731757131 // :خط 


أطءاتهطك الى .لاا دبإط دلا :8 61 


6105531 لزنا |83 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


الصور التوضيحية 


ملحق رقم (4)- وحدات صيانة السكة الحديد 


وحدة الصيانة 


وحدة إزالة الرمال 


وحدة تسوية ورفع وتبطين ودك السكك الحديدية 


وحدة ديناميكية لتثبيت السكك الحديدية 


وحدات اعادة فرش وترتيب طبقة الحصى 


قاطرة بمنصة تحميل ورافعة مع قادوس عمال 


(فحص الجسور) 


وحدة دك العوارض بالحركة الدورانية 


وحدة دك العوارض 


وحدة فحص وقياس وتسجيل بيانات السكة الحديد 


أطعا تهطك الى .لاا دبإطدلا :8 602 


دع صلطء الا عاع3 1 


عم (معسعطظ' عه ععوقواط) 
51010 
وعصتطع فخط 21 5ممطعم لصدة 


وعمتطء قحم عصتصحصة مه عصنصا وعصمقكنا وعمتلاءمع1 511 08-16 معوقواط 


وعقتلتطمة عاعدت عنتسفميك [< 1205-90 


وعصتطاء قحم عصة جلتوء: غ21125ا 500 خ2181 


وعلعخطء؟؟ ومعمحصط عاعمت معغخصتدمة 10 018137 


وعصتطاءع مط عصامحصة معمءء 00-51 ممعم عناءتن 511 08-32 عنالتدمندآ 


عمتطعفحط عصتمحصة مممعع !اومس 45 08-32 غمتصنمل] 


عمتلهمءء: عاعمت 120 31ل 


6105531 لإهنا| ج58 
(عأطوعك-طذ أاودع) 


